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أصول السحث العلمى 
الجزء الثانى: إعداد وكتابة ونشر 
البحوث والرسائل العلمية 


أصول السحث العلمى 


فز رهم 
إعداد وكنابة ونشر البحوث والرسائل العلمية 


تأليف 
د. أحمد عبد المنسم حسن 
الأستاذ بكلية الزراعة ‏ جامعة القاهرة 
دكتوراه الفلسفة من جامعة كورنل 
بالولايات المتحدةالأمريكية 
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية 
ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
من جمهورية مصر العربية 


الناشر 
المكتبة الأكاديمية 
اذل 


حقوق النشر 
الطبعة الأولى: حقوق التأليف والطبع والنشر© 1543 جميع الحقوق محفوظة للناشر: 
المكتبة الأكاديمية 
١‏ ش التحرير ‏ الدقى ‏ القاهرة 
تليفون : 95867857/ -594189؟ 
فاكس 1١7-7491490:‏ 


لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقة كانت إلا بعد 


الإهداء 


إلى كل عالم يعشق الجمال فى الكتابة العلمية 
وإلى كل باحث يسعى إلى تحقيق الكمال فيما يكتبه 
وإلى كل طالب علم يأمل أن تنال رسالته كل تقدير وتكريم 


المقدمة 


ازدادت فى السئنوات الأخيرة أعداد المشتغلين بالبحوث ‏ فى مختلف مجالاتها 
العلمية والأدبية ‏ زيادة كبيرة فى شتى أرجاء الوطن العربى . وقد واكب ذلك يطبيعة. 
الخال زيادة كبيرة فى أعداد طلبة الدراسات العليا المسجلين للحصول على درجتى 
الماحتستير والدكتوراه » كما صاحبه ‏ فى مختلف الدول العربية ‏ ظهور دوريات علمية 
كثيرة جديدة فى شتى فروع العلوم والآداب ؛ لتستوعب الأعداد الكبيرة المتزايدة من 
البحوث ؛ التى يقوم بها هذا الجيل الجديد من الباحثين » مع من يشاركونهم 
اهتماماتهم العلمية من الباحثين المخضرمين . ولاشك فى أن تلك ظواهر صحية 
نرحب بها جميعا لمواكبة التقدم العلمى » ولإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع . 

وبرغم أهمية البحوث العلمية » فإن فائدتها المرجوة منها لاتتحقق إلا إذا أعدّت 
وكتبت بطريقة علمية سليمة . ويقدر الباحثون الذين مارسوا الكتابة العلمية مدى 
الجهد الذى يبذل فى كتابة البحوث ونشرها » كما يعرف كثير من طلبة الدراسات العليا 
- حينما يقومون بكتابة رسائلهم ‏ مدى المعاناة التى. يفرضها التزام الدقة العلمية » 
ووضوح الفكر » والمنهج العلمى القويم فى كتابة الرسائل . 

ولأجل هذا .. قمت بتأليف هذا الكتاب ؛ بهدف وضع ' المعايير ؟ و ' المقاييس ' 
العالمية للكتابة العلمية بين يدى الباحث العربى » وبهدف التعريف بالمنهج العلمى » 
وأساليب الكتابة العلمية » وطرق تنظيم وإعداد وكتابة البحوث والرسائل العلمية ؛ 
بغية الوصول إلى العالمية فى فن الكتابة العلمية » بكل ما يشترط توفره فيها من دقة » 
وجمال ١‏ ومقاييس لا تحيد عنها » ومنهج علمى لاتنفك عنه . 


/ ا السشمهده 








لبلب أصول البحث العلمى 

يشتمل هذا المؤلف ” أصول البحث العلمى ؟ على جزأين » يتناول أولهما موضوع 
« المنهج العلمى وأساليب الكتابة العلمية ؟ © بينما يتناول الجزء الثانى موضوع ” إعداد 
وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمية ؟ . ويعد كلا الجزأين مكملاً للآخر . 

يتضمن الجزء الأول أحد عشر فصلا » خصص الفصل الأول منها لشرح المنهج 
العلمى بأسلوب واضح مبسط » بينما تناولت الفصول العشرة الأخرى شرحا لأساليب 
الكتابة العلمية » سواء ما كان منها متعلقًا بالجوانب اللغوية ( الفصول من الثانى إلى 
الخامس ) » أم بتوخى الدقة والوضوح ( الفصل السادس ) » أم بالضوابط والأصول 
العامة المرعية ( الفصل السابع ) » أم ما كان متعلقا بالجوانب العلمية ( الفصول من 
الئامن إلى الحادى عشر ) . 

أما الجزء الثانى من الكتاب ‏ وهو الذى بين أيدينا - فيتضمن ثمانية فصول تتناول 
بالشرح الصور المختلفة للنشر العلمى ( الفصل الأول ) » ومختلف أجزاء البحث أو 
الرسالة ( الفصول : الثانى » والثالث » والسادس ) » ومكوتناتها من جداول ( الفصل 
الرابع ) وأشكال ( الفصل الخامس ) » ومراحل إعدادها ونشرها ( الفصل السابع ) ١‏ 
مع تخصيص الفصل الثامن والأخير لموضوع نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية . 

وكلى أمْل فى أن يثرى هذا العمل المكتبة العربية فى هذا الموضوع الحيوى ١‏ وأن 
يكون عونا للباحث العربى فى كل مكان » وأن يسهم فى تيسير الكتابة العلمية وتحقيق 
آمال العلماء العرب فى الوصول إلى أفضل مستويات النشر العلمى فى الوطن العربى . 


دكتور أحمد عبد المنعم حسن 


محتويات الكتاب 


الفصل الأول . صور النشر العلمى 


الرسائل العلمية 
الدوريات 
الممجللات 
المختصرات 
المراجعات ب 
التقدمات الحديثة 
قوائم عناوين البحوث 
العحالات 
التقارير 
الكتب 


الفصل الثانى ‏ مكونات البحث أو الرسالة :'التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق 


مكونات أو أجزاء البحوث والرسائل العلمية 


أجزاء الرسالة 
الطول المناسبٍ للبحث أو الرسالة 


إعداد المسو دة الأو لى للبحث أو الرساله 
ترقيم صفحات الرسالة 





لس أصول البحث العلمى 
ميتيكة الكوام بح حم ع مح و ا ؤي ع ب د توق 
فرقية الأمياة. حطحع يت ع عي اح يخ ص تسو مس م 1 
السرلقة الوا 31 
الشام ل م ع ا ا جا ااا يي 11/77١‏ 
خَدوَل الشتويائةة امم ا ا ا ا ل /" 
قائنة الحداول ل 2 9 
قائمة الأشكا ل لع بح ع ا ا 
بلابيل البحوف ‏ م تا و ع يي ا 
عتوان العف حسمي ا ا د ع ب ينه قا 
شروظ العتوان اليه ا ا سن .ا 
صور وأساليب كتاية عثاوين البحوث نس سس 905 
أسماء المؤلفين» وعثاويتهم؛ ووظائتهم 9 شت ال 
































تحديد أسماء المؤلفين وترتيبها ك0 
طريقة كتابة أسماء المؤلفين اا 
نظام ربط أسماء المؤلفين بوظائفهم وعثاوينهم م7 
تذاييل الصفحة الأولى للبحث 5 
المستخلص 3 
مستخلصات البحوث 4١‏ 
مستخلصات الرسائل' [ذدا 
الكلمات المفتاحية الإضافية عم 
الملاحق م 
الفصل الثالث ‏ مكونات البحث أو الرسالة : المثه ل لام 

المقدمة 0 4 
استعراض الدراسات السابقة /ى/ 





الهف ملئهاا ا ل سس لحي 
طرق الإشارة إلى المراجعم 
الدقة والأمانة فى النقل عن الآخرين 1١‏ 


سين ١‏ ساسا اسبح 








النحتويات سس 





المواد وَطرق الث بعس ع حو اح و ا ا 437 
التتائج ا ل ل ست 1 
المناققة مع م م 7 401 
الانعتاحات م ا ا ا ا ل 11 
ا لصن سي نآ ل 
الفصل الرابع ‏ مكونات البحث أو الرسالة : الجداول ١0‏ 

شروط عرض التتائج فى الجذاول ---------- ب ا 30# 
إعداد وطباعة الجذاول ٠‏ اس سصصسسشششس نآ 
تشريح وبثاء اللحداو ل اي 1 1 
الجداول التى يزيد طولها عن الصفحة سس سس سس 1996 
الجداول التى تزيد مساحتها عن الصفحة .ل سسسسسم ١١97‏ 
الحداول ادكو ل ل سا 1141 
قواعد خاصة بكتابة الجذاول سدس 1948 
أمثلة لنوعيات مشتلفة من الجذاول 7 سس 1898 
الفصل الخامس - مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال ا 7؟١‏ 

أنواع الأشكال ------------ سس 01997 
الأمور التى تجب مراعاتها بشآن اختيار النتائج.النى تعرض فى الأشكال ل 8؟١‏ 
تصميم وإعداد الرسوم والأشكال ست يي ١578‏ 
تحديد الهدف من الرسوم وااللأسكان : حصتيت7072777ا<777 بير 173 
الرسوم البيانية 3 71 
القواعد العامة لإعداد الرسوم والأشكال بمسختلف أثواعها ب سس 11906 
الفروق بين أشكال شرائح العرض وأشكال البحوث المنشوزة سس سس 18# 
وسائل تحضير الرسوم والاأشكال نبب بش 1# 
امعتيار المساحة المئاسبة لأضول الرسوم والأشكال سي سس سس ١‏ 
استتيار البئط المئاسب للشكل لص بيت 0 


ليور توتو اح ل يي لاوا 





مسسسب أصول اليحث العلمى ! 
الأعمدة (المتقوصر بات و 1817 
أمثلة لبعض الأخطاء الشائعة فى الأشكال .تسسا ١9#‏ 
أشكال الرسائل العلمية سس 18187 
أمثلة لبعض أنواع الأفكال عي م ا بيت :10/4 
إرسال الأشكال مع البحث للتحكيم جححي حي طب ب ١‏ 11 

الفصل السادس ‏ مكونات البحث أو الرسالة : المراجع ب ١19‏ 

طرق الإشارة إلى المراجع ل اسح 11 
الإشارة إلى المراجع فى المان اس سس 118 
الإقتارة ل انا و و ا ا ١/1‏ 
الإشارة إلى المراجع فى صورة قائية سآ سس م اس 11975 
جوانب مراعاة الدقة فى بيانات المراجع ل للد و١‏ 
القواعد العامة لكتابة المراجع ‏ سس سس 118 
العأليف: ( الؤلفو ) سآ ار لل اي 
به لفق ا ل ل ا ا 1 






































عئوان المرجع 185 
مكان النشر 1686 
الحاشية 151١‏ 
المصادر المنقول عنها 19 
ترتيب قائمة المراجع 56 
كتابة المراجع العربية 9" 
أخطاء شائعة فى كتابة المراجع .9" 
أمثلة لطرق كتابة المراجع ." 
أمئلة لحالات مختلفة 0.؟ 
أمثلة من مصادر متنوعة /.؟ 
الفصل السابع مراحلة إعداد ونشر البحوث والرسائل أخطف 

اختيار الدورية المناسبة للبحث 55 





امحتويات 





أنواع حروف الطباعة الإنجليزيه واستعمالاتها 
اروف الكبيرة 
الحروف الكبيرة ذات البئط الصغير 
الحروف والأرقام المائلة 
الحروف السوداء 
إعداد نسخة البحث التى تقدم للنشر 
اخقيار ورق الطباعة 
اختيار المخطوط والأبناط 
حالات توضيح الرمور والحروف يدويا والملاحظات الهامشية 
مسافات الكتابة 
الهوامش 
تقسيم الكلمات 
المسافات الخالية بين الكلمات وحول حروف التنقيط 
الأصول العامة المرعية فى الطباعة 
نظم كتابة العناوين وتمييزها 
ترقيم مكونات المواضيع 
ترتيب أجزاء البحث المقدم للنشر 
ترقيم صفحات البحث أو الرسالة 
تقديم البحث للدورية 


الرموز المستخدمة فى إجراء التصحيحات 
مراجعة وتصحيح ١‏ بروفة » البحث قبل النشر 

الفصل الثامن ‏ نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية ب 
المستخلصات 


١, 








كرف 
كر 
رخرف 
رخف 
ترق 
نارف 
دازف 
نارف 
حرف 
كرف 
كرف 
غرف 
أرف 
دق 
يدن 
ع" 
ان 
ا" 
5 
لان 
.50 
ردن 
ىن 
501 
/0 5 
/01 5 





أصول البحث العلمى 
الشرائج وإعدافها د ...158/6 
الإلثاة حب عم م ع لم يي ل مي ير 
إن الإلقاء الفلاص ا لف 
ا المتقايف ع م ا ا 
تعريف بالملصقات 6 ا سسسب بيس 918 
إعذاة الملفعات م 1/1 


مصادر العثاب اا ااا ل لل لل سس | 99795 





الحتويات سد 





محتويات الجزء الأول من < أصول البحث العلمى» 
٠‏ المنهج العلمى وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية ' (حسن )1١545‏ 


الفصل الأول المنهج العلمى 
مقدمة وموجز للمنهج العلمى فى البحث 
النظرية الافتراضية» والنظرية» والقانون 
أنواع الاستنتاجات 
مصادر الأخطاء فى البحوث العلمية 
الصفات التى ينبغى توفرها فى الباحث الناجح 
إعداد الباحث 
تنظيم العمل البحثى الجماعى 
اختيار موضوع البحث 
الاطلاع على الدراسات السابقة 
نظم تصنيف رصيد المكتبات 
قواعد العمل التجريبى 
أهمية التجانس فى العمل التجريبى 
أهمية الدقة فئ انختيار مستويات المعاملات التجريبية 
أهمية النظام فى تسجيل التتائج 
أهمية الدقة فى اختيار وسائل القياس 
أهمية الدقة فى القياس 
إعداد مشاريع البحوث لطلب الدعم المالى 
مكونات المشروع البحثى 
الأمور التى تجهب مراعاتها عند إعداد المشروع البحثى 


0 ممست 





لل أصول البحث العلمى 
الفصل الثانى ‏ الجوانب اللغوية: أمور عامة 





فن الكتابة العلمية 

الشروط العامة للكتابة العلمية 
الفقرة ومواصفاتها 
الجملة وشروطها 
التزام الأسلوب العلمى 
استخدام صيغة الأسلوب المباشر 
الاختيار المناسب للضمائر 
وضوح المعنى المراد بأقل كلمات ممكنة 
تَجمْب فرض الرأى على القارئ 


تَحِبَ ترك القارئ فى حيرة بشأن مايراه الكاتب 
تَجِنْب إضفاء صفة النسبية على المطلق 
استتخدامات الأثقاب الفخرية 
تطبيقات خاصة للقواعد اللغوية 
الاختيار لمناسب لزمن الفعل 
الاستعمال المناسب لصيغة الفعل 
الاستخدام المناسب لادوات الربط 
تنب الأخطاء اللغوية الشائعة 
التشكيل ( الضبط ) فى العربية 
الفصل الثالث ‏ الجوانب اللغوية: اختيار الكلمة المعبر ة بالهجاء الصحيح 
قواعد بدء الكلمات بحرف كبير 
اللاحقات الأولية ٠‏ 
اللاحقات الخاصة بالأعداد 
لاحقات أولية يشيع استخدامها 
اللاحقات النهائية 
مقاطع الكلمات 


١١ سل‎ 





اغتويات دا 





قواعد الهجاء 
الهسجاء الإنجليزى والهجاء الأمريكى 
الكلمات الأجنبية 
نهايات الكلمات 
أدرات التتكير 
الجنسيات 
قواعد الجمع 
قواعد تكوين المصطلحات المركبة 
المعنى الصحيح والهجاء الدقيق لبعض الكلمات التى يساء استخدامها 
الفصل الرابع ‏ الجوانب اللغوية: أدوات الترقيم واستخداماتها 
الفاصلة 
الفاصلة المنقوطة 
الفاصلة العليا وصيغة الملكية للمفرد والجمع 
النقطتان الرأسيتان 
النقطة 
شرطة الهيفن 
شرطة الداش 
شرطة الهيفن المزدوجة 
علامة التنبيه إلى عدم وجود مسافة بين الحروف 
الآقوا اس 
المعقفات أو الأقواس المعقوفة 
الأقواس الرابطة الدالة 
علامتا الاقتباس أو التنصيص 
علامة الحذف 
علامة التعجب 
علامة الاستفهام 








أصول البحث العلمى 


الشرطة المائلة 
النقطة العلوية 
العلامات الصو تية 


الفصل الخامس : الكلمات غير الإنجليزية 
شروط استخدام الكلمات غير الإنجليزية فى البحوث العلمية 
مقتطفات (حروف هجاء , واختصارات » وكلمات) من بعض اللغات الأخرى 
الفرنسية 
الالمانية. 
الهولندية 
الإيطالية 
اليونانية 
اللاتينية " 
الفصل السادس ‏ الدقة والوضوح: أهميتهما ومجالات تحريهما 
تحرى الدقة فى الاقتباسات 
دقة التعبير . 
الاختلافات غير المعنوية لايعتد بها 
دقة اخنتيار الكلمات المناسبة للموضوع 
تجنب التكرار غير المقبول لنفس الكلمات ‏ بصور ممنتلفة ‏ فى الجملة الواحدة 
تجنب الخلط بين المعاملات وتأثيراتها 
الوزن ليس بالضرورة كالحجم أو مثلا له 
وحدات القياس المحلية ليست بديلاً عن النظام المترى أو الدولى 
دقة المقارنات 
عدم إضفاء الصفات البشرية على غير العاقل 
الاستخدام الأمثل للأر قام المعنوية واختبار المناسب لدقة القياس ودقة التقريب 
عدم أهمال أية تفاصيل علمية 


سس 16 











الفصل السابع ‏ ضوابط وأصول تناول بعض الأمور العامة فى الكتابة العلمية 
الأعداد والأر قام 
النظام العشرى للأعداد 
طريقة كتابة الأعداد الكاملة 
الأرقام الرومانية 
استتخدامات الأرقام (الرومانية والعربية) 


قواعد كتابة الأعداد الرقمية 


الترميز العلمى 
قواعد كتابة الأعداد المنطوقة 
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صور النشر العلمى 


إن إلمام الباحث بالصور المختلفة لنشر المعارف العلمية يعد أمرا أساسيا بالنسبة له » 
وبغير ذلك يكون الباحث كالتائه فى بحر لُجى ليس له من قرار » أو ربما شابه إحساساً 
كاذباً بالزهو والخيلاء ؛ لعدم معرفته بما يدور فى العالم من حوله . ولايستقيم أى من 
الإحساسين مع البحث العلمى القويم » ولايجب أن يكون لهما مكان فى نفوس 
الباحثين الناجحين . 

ونتعرف فى هذا الفصل إلى مختلف الصور التى تنشر فيها المعارف العلمية » مع 
وصف مختصر لكل منها » كدليل للباحث لما يجب أن يبحث عنه » ومايتوقع أن يجده 
حين مطالعته فيها . 

وبصورة عامة . . فإن المعارف العلمية تنشر فى صورة رسائل » أو دوريات » أو 
عجالات » أو تقارير » أو كتب . : 


ومن بين كل صور النشر العلمى التى نقدّم لها فى هذا الفصل .. فإن جل 
اهتمامنا ينصب - فى الفصول التالية - على كل من الرسائل العلمية » والبحوث 
الكاملة التى تنشر فى المجلات العلمية المتخصصة ؛ لأنهما يكونان محل اهتمام كل من 
طالب الدراساتث العليا والباحث على التوالى . أما بقية صور نشر المعارف العلمية 
فلايقوم بها غالباً - سوى من توفرت لديه عدة سنوات من الخبرة فى النشر العلمى. 
ولاشك فى أن الإلمام بالقواعد العامة للنشر العلمى يفيد - كذلك ‏ فى نشر المعارف 








لل أصول البحث العلمى 
العلمية بتلك الصور » إلا أن لكل منها قواعده الإضافية الخاصة التى يجب أخذها فى 
الحسبان عند التصدى لها . 
الرسائل العلمية 

تعرف الرسالة العلمية باسم 35 وجمعها 1786565 » وهى التقرير العلمى النهائى 
الذى يعده طالب الماجستير أو الدكتوراه عن البحوث التى أجراها خلال دراسته 2( 
والتى تشكل جزءاً هاما من متطلبات الدرجة العلمية المسجل فيها . ويطلق اسم 
55 على كل من رسائل الماجستير والدكتوراه دون تمييز . أما اسم 155623608[ 
فإنه يطلق غالياً على رسائل الدكتوراه . 

ويعد بحث الماجستير تدريباً جيداً لطالب الدراسات العليا على البحث العلمى » 
والتفكير الغلمى » كما يفيد فى الحكم على مدى صلاحية الطالب على الاستمرار فى 
دراسته العليا لدرجة الدكتوراه ٠‏ ويجب أن تضيف رسالة الماجستير - ولو قليلاً - من 
المعرفة الجديدة إلى حقل الدراسة . 

أما بحث الدكتوراه فإنه جواز مرور الطالب إلى عالم البحوث الرحب » ولذا .. 
فإن على من يجتاز هذه المرحلة أن يكون قد تدرب جيداً على التخطيط للبحوث 
وتنفيذها » وكيفية حل المشاكل العلمية التى تواجهه . كما يجب.على طالب الدكتوراه 
أن يبحث فى الأسس العلمية للتتائج المتحصل عليها » وألا يكتفى بالظواهر » وأن 
يضيف جديداً من المعرفة إلى حقل الدراسة » ولذا .. فإن رسائل الدكتوراه تكون 
دراساتها أشمل وأكثر تعمقا من رسائل الماجستير . 

هذا .. وتتوفر جميع الرسائل العلمية ) الماجستير والدكتوراه ع( الممنوحة من 
الجامعات المصرية - مخزنة على الميكروفيلم - فى المكتبة القومية للرسائل الجامعية 
بالمركز الرئيسى لجامعة عين شمس فى العباسية بالقاهرة . 
الدوريات 

يقصد بالدوريات 15 مختلف صور النشر العلمى التى تصدر بصورة دورية » 


سنا )5 





صور النشر العلمى 
سواء أكان ذلك أسبوعيا » أم نصف شهرى » أم شهريا » أم كل شهرين أو ثلاثة أشهر 
أو أربعة » أو نصف سنوى » أو سئويا . 








إن الدوريات العلمية المعروفة أصبحت كثيرة جداً إلى درجة يصعب معها حصر 
عددها » وخاصة أن مئات الدوريات الجديدة تصدر سنويا فى شتى أرجاء العالم . 


ويقدر البعفن ]5 تكو نضت الذوزيات العلشة على الأقل .-تصذان” باليقة 
الإنجليزية ؛ ولذا .. فإن الإنجليزية تعد لغة العلم الأولى التى يجب على كل باحث 
أن يلم بها إلماما جيداً ؛ فهى نافذته التى يطل منها على التقدم العلمى العالمى : 
تزويد المكتبة العربية بكل ماهو جديد فى مجال تخصصه . 


ويلى الإنجليزية فى عدد إصدارات الدوريات العلمية : الروسية » فالفرنسية » 
فالألمانية . 


ومن قبل كانت البحوث تنشر فى كتب » وكان ذلك بسبب عدم توفر الدوريات 
العلمية من جهة . ولأن البحوث كانت. تمتد لسنوات عديدة ‏ فى موضوع واحد ‏ من 
جهة أخرى ؛ الأمر الذى كان يستلزم تجمبعها فى كتاب . أما فى الوقت الحاضر ( ومنذ 
أواخر القرن التاسع عشر ) فإن البحوث تنشر فى دوريات علمية متخصصة » لا تحققه 
الدورية من سرعة انتشار للنتائج العلمية المتحصل عليها وسرعة الاستفادة منها » فضلاً 
على أن البحوث ذاتها أصبحت تجرى فى موضوعات معينة ولأهداف محددة » 
ولاتكون طويلة وممتدة إلى الحد الذى تحتاج معه إلى كتاب لنشرها » وإنما يكفيها مقال 
فى دورية علمية ( عن مرسى وآخرين ١1954‏ » ومبارك ١1997‏ بتصرف ) . 

ويمكن تعرف أسماء الدوريات العلمية » بباتعتسن إياانن متلرمات تيع البانويك 
من بعض المراجع المتخصصة فى هذا النوع من المعرفة » والتى من أبررها مايلى : 


.لدع لمعم علنتصعلهة آه غونا 770210 .1952 .طاتدسك خة .77 لسة ..آ .8 بأمعكر 
.2 1100 .0082تمآ ,ته بسترع نظ 





يشتمل ا مرجع على قائمة بنحو ٠‏ ألف دورية علمية » وعناوينها » وأسمائها 
المختصرة . 
8071 .8 .8 بلع 95 .وصمغععملل كلدع1لممعم و'طعتمانا .1959 .0) .8 روع ه02 
21.825 0 


يشتمل المرجع على قائمة بنحو ٠‏ آلاف دورية : 
لة دعلهاة لعائدنا عطا 02 وعتعةوطنا هذ قمتدلءة 2ه أكتا ممنمتآ .1943 .17لا ,وممعهء 0 
.2 3063.ل.11 ,.00) مه115؟؟ .777 .11 .لع 220 .دلقمدكت 
يشتمل المرجع على قائمة بنحو ١‏ مجلة وعناويئها 0 وتتنضمن مجلات غير 
علمية . 


-تقلتاعء2 قصمتاةعتاطهم 2ه امنا :ووه 1[مطنوط غأمماط [ه جوعزرعه .1973 .كتاممؤمدممم 
.تلك - 1(:1) 52 .طنلوط .1ط ,9ع1 .صععد 19 


يشتمل المرجع على قائمة بنحو ٠٠٠١‏ من أهم المجلات العلمية التى تهم المشتغلين 
بالعلوم الزواعية . 

إن عشرات الآلاف من الدوريات المذكورة فى تلك المراجع مازالت تصدر إلى وقتنا 
الحاضر ٠١‏ ومن المؤكد أن آلافا أخرى من الدوريات الجديدة قد ظهرت فى السنوات 
الأخيرة فى مختلف التخصصات فى شتى أرجاء العالم . 

المجلات 

يقصد بالمجلات كلةهتنا10 الدوريات العلمية المختصة بنشر البحوث العلمية الكاملة » 
وهى الدوريات التى يتعامل معها الباحث عند نشره لتتائج أبحاثه 5 ولكل مجلة نظامها 
الخاص فى النشر بها » ولكنها جميعها تلتزم بقواعد عامة للنشر العلمى » وهو 
ماسنحاول التركيز عليه فى الفصول التالية . 

ولايشترط فى الدوريات العلمية التى من هذا النوع أن يتضمن اسمها كلمة ' مجلة 
لقسره1 " . 


صور النشر العلمى لل 





وتتباين المجلات العلمية فى مدى تخصصها كما يلى : 
١‏ مجلات تهتم بمعارف العلوم بصفة عامة ؛ مثل : عتنطوآط » و ععمعك5 . 
؟ ‏ مجلات تهتم بالعلوم الزراعية بصفة عامة ؛ مثل : 
تأعقوعة6 لقعدة[تعارعة 01 لقمتناه1 سمتلم كنم 
 '"'‏ مجلات تهتم بالعلوم النباتية بصفة عامة » مثل : علامتة6 لهءنههاه8 . 
؛ - مجلات تهتم بمجموعات محصولية معينة ؛ مثل 8عمعذء5 م00 فى المحاصيل ١‏ 
و ع26ه 208501 فى البساتين . 
مجلات تهتم بمجال معين ؟ مثل : /إ5ه1هطلةممالناط فى أمراض التبات » 
و '0810108(ط2 أضواط فى فسيولوجيا النبات » و وننالإطمد فى تربية النبات . 
ومع استمرار بقاء المجلات العريقة شامخة لها وزنها واحترامها - أيآ كانت درجة 
تخصصها ‏ فإن المجلات الحديثة تتجه ‏ غالبا نحو التتخصص الدقيق ؛ ومن أمثلتها : 
0 1مسطءة 510/1 
200011114 
لاع10مع8 لدع تسعطن) 01 11021ا0ل 
ولكل مجلة علمية نظامها الخاص بالنشر الذى تحدده هيئة تحريرها 2 كما تقوم هيئة 
التحرير كذلك بتحديد نوعية ماينشر فيها من إنتاج علمى ؛ والذى يكون ‏ عادة - فى 
الصور التالية 5 
١-البحث‏ 6عمةط : 
تشكل البحوث الجانب الاعظم من معظم المجلات العلمية . وتتكون عناصر 
البحث ‏ عادة ‏ من عنوان البحث » واسم الباحث أو أسماء الباحثين » ومقدمة تتضمن 
استعراضاً قصيراً للدراسات السابقة» والهدف من البحث » ومواد وطرق البحث ٠‏ 
ونتائج البحث ومناقشة لها 2 ثم ملخص للبحث 2 وقائمة بالمراجع المستخدمة فيه : 


16 ست 








*" _المقال عاعنامق : 





تتكون عناصر المقال من بيانات ومعلومات استخلصها الكاتب من دراسات سايقة 
منشورة » يضيف إليها الكاتب خبراته » وأفكاره » وآراءه . 

المراجعة 263715108 : 
وفيها يستعرض الكاتب نتائج بحوث الآخرين بعد إجراء حصر شامل لها . 

القائمة أكامآ : 

يجمع الكاتب فى القائمة البيانات التى جمعها ؛ مثل قواتم الأصناف الجديدة 
ومواصفاتها » وقوائم الجينات المعروفة الخاصة بمحصول معين ... إلخ . 

ه ‏ الملحوظة 8806 : , 

تسمح بعض المجلات العلمية للباحثين بنشر ماحصلوا عليه من نتائج هامة أولية فى 


صورة ملحوظة قصيرة » بهدف تسجيل أسبقيتهم فى التوصل إلى تلك النتائج » على 
أن ينشر البحث الكامل بعد استكماله . 


ويجب ألا تكون الملحوظة بديلاً للبحث الكامل » الذى يجب أن ينشر ‏ بعد 
استكماله ‏ كما لو أن الملحوظة لم تنشر أصلا . كما يجب أن تحتوى الملحوظة على 
مايكفى من المعلومات لأن يقوم أى باحث آخخر بتكرارها وإجراء مزيد من الدراسات 
فى نفس موضوعها . 

: ملحق ]162362م0ناة‎ "١ 

عندما يحتوى البحث على بيانات كثيرة لايمكن اختصارها ولاتقبل المجلات العلمية 
نشرها كاملة فى أعداد المجلة ٠‏ فإن هذه البيانات المكملة تجمع فى ملحق -هاممنا5 
64 يطبع فى عدد محدود من التنسخ التى يحصل عليها من يطلبها . وتجب الإشارة 
إلى هذه الملاحق فى البحث المنشور . 

وإن لم تقبل المجلة إصدار ملاحق كهذه يتعين الإشارة فى البحث إلى كيفية 


ممم ل ؟ 











صور التشر العلمى 
الاطلاع على البيانات المكملة للبحث » أو استنساخها . وفى حالات كهذه فإن نشرها 
يكون فى صورة تقارير أو فى رسائل علمية . 
المختصرات 
تسجل فى دوريات المختصرات 2610016315 ع سناءةتاوطى مختصرات كافة البحوث 
التى تنشر فى مجال تخصص الدورية . ولايشترط فى هذه الدوريات العلمية أن يتضمن 
اسمها كلمة )ع5ناوطى . وهى - كالمجلات ‏ تتباين فى مدى تخصصها كما يلى : 
١‏ - ممختصرات ذات تخصص عام ؛ مثل : 
كأعوناوطة لوعتع ه8151 : بدأ صدوره منذ عام 1917 باسم -40 21هتههاه8 
قاعةماء , وأخذ اسمه الحالى منذ عام ١977‏ . تصدره جامعة فيلادلفيا » وهو يختص 
بالعلوم البيولوجية بصورة عامة . 
- كأعهعاقطظة 31هندره0) : تصدره الجمعية الكيميائية الأمريكية منذ عام ل9-01١‏ » 
ويختص بكل ماله علاقة بالكيمياء والمركبات الكيميائية ؛ منها الكثير من البحوث 
الزراعية . 1 
١‏ ممختصراءت على قدر أكبر من التخصص ؛ مثل المختصرات التى يصدرها 
ال ع«تتقععتاظ لقعتط [تاعىوة طالدء77مستدره0) 2 وهى : 
1 ع ةهاتم عسترعء مزع مط تممه اسمتموة 
قاع تاقاط 'كتأقء0101رع ذل 
.كأعقعاوطم ومتلعع:8 اقستممف 
ماع00 10156356 لقستسف 
١‏ 1205م معاء2100 
لنقة 21695 [ماصمءم81 
.قاع تعاوطم وعوطا لوعتمم1' سه 05م6غاه0 0 


.قاع قناقطط رمم 1متأوبطط م020 








لد أصول البحث العلمى 
قط ععتعل50 وتلونا 


.قاع دتاقطف مدء8 13625 

ع قط رمعت 1م11 

ع كان لم220 أوع102 

.قاع ةعاقطهم تقتاوع 102 

.قاع ةعاوطط نزعه1مصطعع1' لهة ععمعتهء3 10050 

0101111020111 5 

.لا0108 ااتتساع1! ممسس هه لمستمة نذ معلن5 - داعو نوطم لوعاعه1هطاستصساءك 
.87 10مأهصطة3]1 أمقاط :8 د5علمهء5 - وأعوعاوطم لدعتع 10م طاستساءا 

.قاع هنتاقطط ععقطره11 

.قاع ةتاقطقة تمعد ل1ت 1101 

.كأعةعاقطف ععةمتهءدآ لمة «ملأدع سآ 

كع اعطق لتادع.ا 

.قاع ةعاقطقم 1123126 

.لقأضعتصءم:1 230 مقتصسسطط عن دعتيء5 - 5ب16ج18 لمة كأعقنوطم دمتاصان1]1 
ستلعع5 امه قلعع] عاأعماقء 17[ :8 كم1رع5 - 5الع1691 تنه كأعد نارطم وهنا ناتالز 
.قاع قتاوام ل[هامعسدم0 

01 1159 عاط 

.قاع ةناوطف وستلععر8 أصداط 

قاع ة عوطم 2102 1ناوع 11 ه012 أنسقاط 

5135م 201310 

2017 

لقعدا انعمو بذ معتء5 - نرعه[مسمام8 لعتاوهم غه بعتومجع 





صور النشر العلمى 
.لمقسمتعاء لصهة لمعتلعء11 :8 562363 - وع10مدممعمظ لعتاممم غه ماع11 
.8037:0108 اصسمسموعاء/ا لمة لمعتلع11 غ0 بجسم 1م18 

.لا 10مطاوط أسماط آه بجسعتاع 1 

.قاع قناوطم م816 

عاطم اللاعطام ه1011 لمتنالا 

ع تاقطم من 2020 09تعتل8 ,نه 1كصعارط لقتسا 

.قاع وعاقطق 0عه56 

لتنامع مه 830115 

اقلم ذ5أء80111 200 سطع رمك 

طشم صدعط 50 

.قاع عاطم لعع5 011 [وعامهم1" 

تناع لانا8 جتمستمماء 7 

.قاع ةناقطم لعن 1717 

.قاع عوطم علدع 1 لمة تإعامد8 نوعط1 


قاع ةوطم 7ع1010ء50 لقتنتخا لقتة دعتدسمدمعءع8 تنعط اسعتوم للها 
( عن: 1988 عنىه1ةغةن) وعم ه35 وملأقسصمخصآ ,لقدمتاأمسعامة قفن ) . 
 '"'‏ مختصرات الرسائل العلمية : 


” تنشر مختصرات الرسائل العلمية التى تمنحها مختلف الجامعات فى شتى دول العالم 
فى دورية تعرف ياسم 10081 ةضع )10 مأعهتاوطث ده)قارء17155 . تصدر هذه الدورية 
أربع مرات سنويا ( كل ثلاثة شهور ) فى ثلاثة أجزاء يختص كل منها بعلوم معينة 2 
كما يلى : 

لذ همناءء5 : يختص بالعلوم الإنسانية والاجتماعية 506181 40صة 065 أمقسن11 


0060600 5 








37 سسسب 








8 دمناءء5 : يختص بالعلوم والهندسة عملءءمتعومظ لسمة عممعله5 . 


© همناءء5 : يختص برسائل الجامعات الأوروبية . 


يعد التعرف على ماهية البيانات التى ترد عن البحوث - فى دوريات المستخلصات ‏ 
من الأمور الهامة التى يتعين على الباحث الإلمام بها ؟ لأهميتها 2 ولتجنب الأخطاء 
عند النقل عن تلك الدوريات . 


ونذكر ‏ فيما يلى ‏ أمثلة لعدد من المستخلصات نقلا عن دورية 8هتلعه:8 غمقاط 
كأعهتاوطمُ : . 


: ١ مثال‎ 


3521/1 .5005© 1530586216 .1.1 رلاأقلفة1 .5 .0 ,لعدكم 0 9517 
05 بوزومع امنا [كع, 4 رمع] 34-39 (6) 266 (1992) نمع اعم عترا 
.خخ ذنا ,95616 خن0 ,ذأاقط بدتسماأتلهةت 

عأمعودقدةن 1ه كدملاقع تأصمة 200 كعناوتصطعع لخم ممم أوضة 1" 
024 16 13 106لقاذلوع1 5نم علناأعص! دع[امصة8 .لعع مهماما عنة قممع 
83 3266ا16515 أعع15 ,كلقذلا200 063 ع20521 مععقطه) 01 كمأعامم 
-5 قلأكنا ععمقععاه؟ علأعتطععط ,كمتا0) كاكدء أعماصدطا عساائعه8 
عستمةم2 لعبماد 0مة ععقطتمزة علق طتردمطم-3-ع1ة لمأ ءلاط5 1ل إانمزم امد 
]11 ع5وع30115 علأغنا 


تظهر فى هذا المثال المعلومات التالية : 





المعلومة ماهيتها 

بالك رقم المستخلص فى هذا المجلد من الدورية 

0 الاسم الأخير للمؤلف الأول للبحث 

.65 الحرف الأول من كل من الاسمين الأول والأوسط. 
للمؤلف الأول للبحث 

م1 الاسم الأخير للمؤلف الثانى للبحث 

.22 الحرف الأول من كل من الاسمين الأول والأوسط 


للمؤلف الثانى للبحث 
0205 عنصعع 5م" عنوان البحث 
لقع رعسم عكتامعزء5 اسم الدورية العلمية التى نشر فيها الببحث 
2ئ1ظ1ظ 1 سنة نشر البحث 


سح 5؟ 








ضور التشر العلمى سب 


المعلومة ماهيتها 
266 رقم مجلد الدورية العلمية التى نشر فيها البحث 
)6( رقم العدد ‏ الذى ظهر فيه البحث ‏ من هذا المجلد من 
النواة 
9 - 34 أول صفحة وآخر صفحة للبحث فى الدورية 
[دق] اللغة التى نشر بها البحث ( وهى الإنجليزية فى هذا 
المثال ) » وتكتب بين معقفين 
.]6 4 تعنى اشتمال قائمة مراجع البحث على أربعة مراجع 
تسمكتلةن) 1ه جالع نهنا اسم الجهة التى أعدت فيها هذه الدراسة وهى جامعة 
كاليفورنيا 
00 اسم المدينة التى يوجد بها هذا الفرع من جامعة 
كاليفورنيا 
م الرمز البريدى المختصر لولاية كاليفورنيا الأمريكية 
26 الرقم البريدى لمدينة 108915 التى يوجد بها هذا الفرع 
من جامعة كاليفورنيا 
٠ 054‏ الاسم المختصر للولايات المتحدة الأمريكية 


عات ...132510108108 2 مستخلص البحث 


ومن أهم ماتجدر ملاحظته بشأن النظام الذى تأخذ به هذه الدورية ( وهى ال ؛صداط 
كأعماقطق عمتلعع82 ) مايلى : 

١‏ يكتب كل من رقم المستخلص . وعنوان البحث » ورقم مجلد الدورية التى 
نشر فيها البحث ببنط أسود 80102566 . 

١‏ تكتب الحروف التالية للحرف الأول من أسماء مؤلفى البحوث ببنط أصغر من 
بنط الحرف الأول ؛ أى إنها تكون 5لقااجة© للهد8 . 

 '"*‏ تكتب الأسماء الكاملة لجميع مؤلفى البحوث مقلوبة » وتفصل بين كل اثنين منها 
فاصلة منقوطة دمامعتصرة؟ (:) » ولايكون الاسم الأخير منها مسبوقا بكلمة 0هة . 

- يكتب اسم الدورية التى نشر فيها البحث كاملا ( أى غير مختصر ) وبحروف 
مائلة وعتلها1 . 


؟” سسشكم- 





لد أصتول البحث العلمى 

تكتب سنة النشر بين قوسين بعد اسم الدورية التى نشر فيها البحث . 

5 - يظهر رقم العدد ‏ من المجلد ‏ الذى نشر فيه البحث بين قوسين بعد رقم 
المجلد ٠‏ ولاتعقبه نقطتان رأسيتان 108مء (:) » كما لاتوجد نقاط 611005م (.) 
تفصل أى جزء من بيانات الدورية الى نشر فيها البحث عن الأجزاء الأخرى . 

ولايعنى اتباع دورية كاعهعادطة وصنلعع8 غهداط لهذا النظام فى كتابة المراجع أنه 
النظام الذى يتعين الأخذ به عند الإشارة إلى تلك المراجع فى البحوث أو الرسائل 
العلمية ؛ إذ إن نظم كتابة المراجع كثيرة » وتختلف من دورية إلى أخرى . كما لاتقل 
جميع البيانات التى وردت عن هذا البحث ؛ فهى قد ذكرت دورية' النشخلصض 
لإفادة الدارس الذى قد يرغب فى معرفة كل شئ عن البحث ؛ مثل : اللغة التى كتب 
بها » وعدد المراجع التى ذكرت فيه » والمعهد العلمى الذى أجرى فيه ٠‏ بالإضافة إلى 
بيانات أخرى كثيرة سوف يرد ذكرها فى أمثلة لاحقة . 

وسوف نتناول بالشرح طريقة كتابة المراجع فى فصل لاحق من هذا الكتاب » 
ولكن قد يكون من المفيد ‏ فى هذه المرحلة - التعرف إلى واحدة من أكثر الطرق 
شيوعاً فى كتابة بيانات الرجع السابق » والتى يكتب بموجبها المرجع على النحو التالى : 
تعسم علتأدعاء5 .وممله متسعع موك .1992 .(22316 .1 .2 لمة .5 .0 برعووة©6 

266: 34 - 9 





مثال ؟ : 

ك1 لغ 51 0انة ل :1 ,5242110 :.[ تعلمناالة :.0آ ,متعواع/ل 1‏ 9545 
ما واتتصعل1 سمسعاوامعه لوعه!) وامعامم لمعا .71 بط جر جمعع عاط 
[.اء؟ 38 بمط] 843-859 (5) 69 (1992) زعو طدبهي) أاعن) .كأادجه0اطملى 
22520 ,لإع0[مقطعع1 01 عالاأناكق] قلمره11لد0 ,لزع املظ 01 1011971510 
: .ة5نا ,91125 مه 

3 أ0 108ل 2عقعع8 عط 15 امعمرمهاع ع0 عع لاوط صا معاد اكع ع1" 
15 55ع500م كل1 .لمعاذالرعقة ععمععوع102آما عطا نزط مرعءؤوامعم لهره1؟ 
كقن 11 .(ك/ا) عدعع نقدع! دأومملاطمجم عغطا أه كعاء!1ة أمقتناصم لإ لعاعه] 31 
م ,غ80 أمعاممه لهده!! متعطامصة طكتا مأعدرعامز برطدعا أقط) مطمطة 
لوده!؟ ما ععمععوععه ألما ررهم؟ 105الكصمقنا عط عامممم2م م6 ,(زلمم) 1 
عط طااظ المعاكتكممء ,له لعدمآء كونب عرعع /لوعاط عط" .معإمامعكم 
كمع 15 شاطلظ للدع! ]2ط 200ناه1 35لا )ذل ,عمإأممعطم غأمقاأ نامر 
5 2501655105 197ةغآ .2001013هم عع 110 عقنام/ز مذ لإأعممماو 
,3 3[ة8]غم3 3880 (ع2) 38000105 ك5ع2ع5 علأمع0ضصمط عطا أن موأووعرمعء 
للوع]1 ,ع ملاع لاط ع نول عط متطنا إاتاصعل1 مقعءه ظألععمة اعلطابه 
(0كر) واللقع102] عطا 05 مداع هامصمط عندمملاطمعم علا عط © وامطء كود 
015122111 عط مز لإالأمعل1 لع اإكاععم لوعه!! 5اماصمهء طعتطاط ,عدععم 
-الل؟ لمأ5و5ععع8ة علمقظمعء6 علطا" .كازمدم مسن سم وعتععمة لعأداعر 
18 9 ذأ ععمعتلوء5 لدعا عط :م1 عع 


1١:‏ ص//ببببرب:اب||ااا يح 


ضور التشر العلمى ل 





يختلف هذا المثال عن سابقه فى أمرين ؛ هما : 
١‏ تعدد أسماء مؤلفى البحث ؛: 


؟' - وجود إشارة لمكان نشر الدورية ( وهو ع6108طتصة© فى هذا المثال ) مع ذكر 
الاسم بين قوسين وبحروف مائلة 121125 بعد اسم الدورية مباشرة . ويعلك ذلك أمرا 
ضروريا فى جميع الحالات التى تحمل فيها دوريات مختلفة اسما واحداً ؛ حيث تميز 
من بعضها بمكان نشرها . 
وعند الإشارة إلى ا مرجع السابقي فإنه يكتب عادة على النحو التالى : 
-0طعنزع21 .71 .18 لقة ,لوأكلام مهل" .1 .10 ,طالاصدة .1 .10 رتعمو كلق .ل , .لآ ,اعواء/11 
.نومص لتطقعذم مآ 'اتادع10 سمسعأماقعم 210:31 كأمغاممء قوع[ .1992 .112 
.9 - 843 :69 (عع لطهت ) أاء0 
يلاحظ بشأن طريقة كتابة هذا المرجع أن كلمة 800 التى تسبق اسم المؤلف الأخير 
تسبقها فاصلة 2020528 (,) » ويعد ذلك من التطورات المستحدثة فى اللغة الإنجليزية . 
مثال ” : 
طع5121 220 تدكأم 2110 11 1 ,الع25ع 1 :.]ا بمشوع 5 9543 
-491 (4) 4 (1991) منماع .أسقانجمد كتوم مم اطععق صه صآ قطاتاه)هاد 


كه بإالودع ,الملا ,لكام ,لإمقامظ8 أه ألعتسممقمء2 [مع: 30 ,مقع 497 
لإقنمول! ,المنتعةعط 7055 ,سأعطفمم1 


يلاحظ فى هذا المثال ‏ الذى حذف منه المستخلص ( كما سنفعل مع الأمثلة التالية 
أيضا  )‏ أن اسم الباحث الأول - وهو نرويجى ‏ كتب بطريقة غير مألوفة فى 
الإنجليزية ؛» حيث ظهر حرفا الى » و ال 5 اللاتينيان ملتصقين معا » وهما يشكلان 
معا ‏ حرفا خاصا فى اللغة النرويجية » يكتب أحيانا هكذا : 4 . ويتعين عند 
الإشارة إلى هذا المرجع وأمثاله من المراجع ‏ التى تحمل أسماء بحروف غير رومانية - 
أن تنقل بنفس الصورة التى تظهر عليها فى البحث الأصلى 1 
مثال ؟ : 
01ل20 الم 1142525 .1/1 واكم و الا إلا ,ل4ى 0‏ 1155 
(سآ) متماله ةا كأدمملأطهعلم 01 ععنناتأنتك كسالى مأ مملأقلسة؟ متناو ه15 
9 ,لص رأمممظ] 217-225 (4) 32 (1991) وعتترماه١!‏ وءالعدعن للموعط 
16/لام10اة؟آ1 الإاأقعلالملا القاقع!51 ,كعتاعمء 01 العم امومع[ [اع 


20 








أصول البحث العلمى 
يوضح هذا المثال نقطتين جديدتين ؛ هما : 
١‏ تظهر العلامات الصوتية المميزة الخاصة بطريقة النطق مصاحبة للأسماء الأجنبية » 
وهى . فى هذا المثال ‏ بولتدية ٠.‏ 





؟ - تظهر المعلومة التالية بين قوسين معقوفين : [265 19 ,نه ,1م ,هظ] ؛ وهى 
تعنى أن لغة البحث هى الإنجليزية 88 ( اختصار طناعه8 ) » ولكن البحث له كذلك 
ملخصان إضافيان ؛ أحدهما بالبولندية 1م ( اختصار 8ؤتا20 ) » وثانيهما بالروسية 10 
( اختصار ههذةوون2 ) . وتجدر الإشارة إلى أن رمز اللغة التى يكتب بها البحث الكامل 
يبدأ دائما بحرف كبير » بيتما تبدأ رموز جميع اللغات الأخرى - التى قد تكتب بها 
ملخصات إضافية للبحث ‏ بحرف صغير . أما جزئية ال .165 19 التى وردت بعد ذلك 
فتعنى ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ أن للبحث تسعة عشر مرجعاً . 
مثال © : 
+ععاعل مغ 001 3 5ه 165لممم مأعامع2 5.22 .5 ,تعودلا0لا ‏ 519 
2 10 0ف دك 301-517 2 21 0و9 5006 اااي 


012) ,لأأقاع الملا ممنة© ,عتحه أنعقع م أه والباعة8 ,كعااعدع0 01 كد 
.املاع 


يلاحظ فى المثال الخامس أن البحث نشر باللغة الإنجليزية 12 فى مجلة عربية ( هى 
مجلة أسيوط للعلوم الزراعية ) » كما أن للبحث ملخصا بالعربية عة . 
مثال " : 


-كت1ظطل ع1 08 داو خ] .11 .ل متعمفساظ :8 .15 ,اللروكد[ساي 1‏ 523 
مر كلف اتاج 5ه للألنتكء مدعط 1252 0260م ترا 20 لقعه1 أه ممتاقا 
,كذ] 61-63 (1) 9 (1991) ابمأزععاموط نبماط زه أمنعنول ناعم [.للأممع5ى 

[آأة: 7 راع 


يلاحظ فى المثال السادس ما يلى : 
١‏ - نشر البحث باللغة العربية كك فى مجلة عربية ( هى مجلة وقاية النبات العربية ) ع 
كما أن للبحث ملخصا باللغة الإنجليزية ه© . 


؟ - ذكر عنوان البحث داخل معققين ( قوسين معقوفين ) » وهو مايعنى أن هذا 
سسسم 1 





صور التشر العلمى مب 
العنوان. مترجم عن العنوان الأصلى للبحث الكامل المنشور بلغة أخرى غير الإنجليزية 
( العربية فى هذا المثال ) . والقاعدة التى تتبع فى حالات كهذه هى إما الاستعانة 
بالعنوان الإنجليزى الخاص بالملخص الإنجليزى للبحث إن وجد ‏ كما فى هذا المثال - 
وإما عمل ترجمة دقيقة لعنوان البحث عند عدم توفر ملخص إنجليزى له . 

٠“‏ - ثم يذكر العنوان الأصلى للبحث مع العنوان المترجم ؛ لأن البحث مكتوب 
باللغة العربية . وتطبق هذه القاعدة على جميع الحالات التى تنشر فيها البحوث الكاملة 
بلغات ذات جذور غير لاتينية ؛ كالعربية » والفارسية ٠‏ والصينية ٠»‏ واليابانية » 
والأردية ... الخ . 


مثال لا : 





طالام لعمفمصم عع كملاع 1ه العم عرأ3] 5.2 لق ,اكقدنا0؟[ ‏ 524 
ااال .اعصعلا ة امعسكعدم عد وغافامةلا دع اأع امه ك5 [.اعمععلا 
رعام[ علقمملنةل! دممتمنا لم1] 26-27 ,75 .110 (1992) كممأامامم/ةا 
ولعو ,لأا آلانا) ‏ كقصسمم]كمةآ” 5تعصنعقا معل عالعضمماووع]مم 

11 


يلاحظ فى المثال السابع مايلى : 


: ذكر عنوان البحث بين قوسين معقوفين ؛ لأنه مترجم عن الفرنسية‎ ١ 
والترجمة هنا من وضع محررى ال 5أعة:]وطة 8:630 :هدام ؛ لأن البحث نشر‎ 
. بالفرنسية 56 وليس له ملخص بالإنهليزية‎ 

١‏ ذكر عنوان البحث ‏ بلغته الأصلية ( وهى الفرنسية فى هذا المثال  )‏ بعد العنوان 
المترجم مباشرة ٠.‏ وتطيو هذه القاعدة على جميع الحالات التى تنشر فيها البحوث 
الكاملة بلغات ذات جذور لاتينية 0 مثل الفرنسية 2 والألمانية 3 والإيطالية ة إلخ : 
وقد أقتصر - فى اسنتجدام البنط الأسود للحروف ‏ على العنوان المترجم فقط . 

 *‏ ليس للدورية التى نشر فيها هذا البحث مجلدت سنوية » ولكن أعدادها 
المنشورة تأخذ أرقاما مسلسلة . 








ل أصول البحث العلمى 
مثال 8م : 

كل 102 وعغطاء08 مم2 اك ممع ا 2 الل 00 

اام أكف11 دوع ندع ءة/وء0ةوانا دعونءونالٌ .كأمهام مل ععمقاؤأوعم كنلصك 

0 ع د !0 الع لمةمء1 [لع: 17 ,مض] 94-98 (2) 101 (1991) 


:5007 رقععمعاع5 [3ل!اناعقعم آه لإأزوع الملا اكتلعمد ,لمتاععامعط 
ع5 ,13ة5مملآ 


يلاحظ فى الثال الثامن أن البحث نشر بالإنجليزية فى مجلة سويدية تحمل اسما 
سويديا . وكما هو موضح فى هذا المثال .. فإن اسم المجلة التى نشر فيها البحث 
يذكر بلغته الأصلية بنفس الحروف والعلامات الصوتية . وتطبق هذه القاعدة على 
جميع الحالات التى تكون فيها أسماء الدوريات التى نشر فيها البحث بلغات ذات جذور 


 ةينيتال‎ 


عط هه تنتصع 017560م: أن اعع ]11‏ الم ,لاعع1207 :2 رى 14517151‏ 551 
١‏ ز0206: 2ه سمعلط أاممم بسبرام/لا [.كدعم آه لاعتتز لسع امعسمماء مهل 
وزعلنهه :2 , ل مادع ك . تاعروعتمامغ! عاكلا با تميعمعر بتاع ممع عأممومدمام 
8 [اعم 9 رمع بض ,أط) 163-172 (3) 108 (1991) ممستاكئمر] 

ضقان" ,لالنواعن18 كلم ,متاؤعظ بإسوءملا زعءبسمانوعدء52 


يلاحظ فى المثال التاسع مايلى : 


. 21 ذكر عنوان البحث بين قوسين: معقوفين ؟ لأنه مترجم عن البولندية‎ ١ 
والترجمة هنا من وضع مؤلفى البحث ذاته ؛ لأن له ملخصاً بالإنجليزية م6 ( كما أن‎ 
. ) 2 له ملخصاً آخر كذلك بالروسية‎ 


؟ - جاء عنوان البحث بلغته المنشور بها ( وهى البولندية ) بعد العنوان المترجم 
مباشرة . 


- نشر البحث فى دورية بولندية ذكر اسمها كاملا باللغة البولندية . 
مثال ٠١‏ : 


-88أكع م1 .11,.0 ,2112501 :ل .5 ,لاعاؤومع© .0 .)1 ,كنول 34 
الى 11 نوط ك5أكعمععماء مروع مام كسفنل تمأددععتري عمعع أو مون 
-ترواعناع0 ما بتملاف نادمه ذال ان داك اناالا الى 1 هآ .روأ غددتلطرط 
ل كالمل[ عوط أعاللع] عماع العام فانه 'جوماماط أمامملم 
-89! (1990) ددعم ازور الول ع مهن كان ,عولمطاسمكت .[.2.60 
16121 العويدها مل لجام1اع50 .كع قث .رظا] 0-521-38062-6 ل88؟[ 303 
أه الدع طلولا ,ععمعء5 أمفاط أ اممك5 [40 عمتك؟ “نجعي ترعماملق8 

اف ل 6 ومتلمع8 ,كاطع تماءاترالاا ,عمألدعم 


سم سيببلللالاااسس سس 





صور التشر العلمى مح 


يوفر لنا المثال العاشر عدة معلومات جديدة ؛ لذا فإننا نفصله كما يلى : 


المعلومة 
34 





1.0 روعدهك ... الخ 
أ «متلقوتاقء7م1 . .. إلخ 
12 


دمتاقسنلقطرط يتم 11 .. . إلخ 


و لعنتلع 
.12 ,وممسمتكللة! باط ,متعدكر 


.لآ رعو لتتطسمة 
ووعء2 اسع تدا عولءطسدن0 
5950 1 
3 - 189 
1528 
0-521-38062-6 


أت 22 ,لاك 


1 لطعلعوة . . . إلخ 


02 أومطه5 ... إلخ 





ماهيتها 


رقم المستخلص فى هذا المجلد من الدورية 84ةا8 


قاع ةوطم عستلعع1581 

أسماء مؤلفى البحث 

عئوان البحث 

تعنى أن هذا البحث يوجد فى 

اسم الندوة أو السمينار أو المؤتمر الذى ألقى فيه 
البحث 

تعنى أن الوقائع المشار إليها حررت بواسطة 

اسما محررى الوقائع أو كتاب الندوة أو السميئار 
أو المؤتمر 

اسم المدينة ( كامبردج ) والدولة التى تتبعها ( المملكة 
المتحدة ) التى نشرت فيها الوقائع . 

اسم الناشر 

سئة نشر الوقائع 

أول صفحة وآخخر صفحة للبحث فى الوقائع 

اختصار : نظام الترقيم الدولى الموحد للكتاب 

طستنالة عله80 لعدلمقاك 1هده تقسعاسا 

رقم الكتاب الذى نشرت فيه الوقائع تبعا لنظام 
الترقيم الدولى الموحدد 

تعنى أن البحث ( وليس الكتاب ) نشر باللغة 
الإنجليزية » وأن له اثنين وعشرين مرجعاً 

تعنى أن الوقائع المشار إليها تخص السمينار رقم 
من سلسلة سميئارات جميعة البيولوجى 
التجريبى 

اسم المركز العلمى الذى أجرى فيه البحث وعنوانه 
الكامل ْ 


أ سسب 


أصول البحث العلمى 

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الذى اختطته دورية ال كاعقعاوطة ممتلءءظ8 غمداط 
لنفسها ‏ بشأن اختيار الأبناط ‏ مازال ساريا » وهو يتسع فى هذا المثال ليشمل كتابة 
المعلومات التالية بالبنط المائل 5عذلها1 : ْ 








١-اسم‏ الندوة أو السمينار أو المؤتمر الذى ألقى فيه البحث . 

. ©0160 كلمات 9إ5‎ ١ 

أسماء محررق وقائع الندوة أو السميتار أو المؤتمر : 

4 - اسم المؤسسة العلمية المسئولة عن تنظيم الندوة أو السمينئار أو المؤتمر الذى ألقى 
فيه البحث . 

وعند الإشارة إلى المرجع المذكور فى المثال العاشر فإنه يكتب ‏ عادة ‏ على النحو 
التالى : 
015 تمأدعتاوء1827 .1990 .لمكستكاء1 .0 .1 لسة ,إ516وه020) .ل .5 ,.0 كل روعدمل 
ةط نطاى ها 5 5أولعع مأعتتدع غضهام عمسيل ممزودعرمعء عمعع 
-مف :ه13012660ط:19 تطزد صآ' (5ل8) «دمكستكللكة7 .0 .لآ تنه كمتسدط .31 دآ 


- 189 .رم "عستعئلعء184 اسه نزعه8101 [هامعصرمماء1028 10 سمتغدعتام 
.01 ,عع لعطصسهةن) ,ومععط 'جازتتع تتملآ ععللءطصةت 


يلاحظ فى الطريقة التى كتب بها هذا المرجع - وهى واحدة من الطرق المفضلة - 
مايلى : 


. لم يقلب من أسماء مؤلفى البحث سوى أول هذه الأسماء‎ - ١ 


١‏ انتفت الحاجة إلى وضع فواصل منقوطة 5631601025 (:) بين أسماء مؤلفى 
البحث . ش 


'' - وضعت كلمة 3801 مسبوقة بفاصلة 8صتصدمه () قبل آخخر اسم لؤلفى البحث . 
 :‏ تطلبت الدقة العلمية كتابة كلمة تهجين بال 5 ( أى 015208 ة:طنوط ) فى عنوان 
سم ؟1 2 








البحث » وبال 2 ( أى 0ل لط ) فى عنوان وقائع السمينار . . تماما كما جاءت 


7 - ذكر عنوان الوقائع بين علامتى اقتباس فرديتين » وبدأات جميع كلماته ‏ 
باستثناء أدوات التعريف وحروف الربط والجر ‏ بحروف كبيرة . 


» - أهملت معلومات كثيرة عن المستخلص قَدّمتها دورية ال -لى عستلعع8 غصدام 
#اعقناة لتعريف الباحثين بالبحث . 


مثال ١١‏ : 
-وأععم 1ه هوناس !ه127 .11.01 ,ا#مالمهلخ :.[ .8 ,كاناوهملة 9502 
عملم -أمقام لمة ع«مل9تطععط- دقاح مذ ععمعاس؟ مه ععمهما 
126-9 (4) 1992(7) دمن ناوسط ل تروماوعءط اذا عل2 177 .كصملاع هدع ادا 


,5أنامآ .2051 أعناهوولك/! زه باتو الهلا ,لإعماوز8 ؤم .نمع [.]ع: 28 رمط] 
هلا ,63121-4499 7810 ,كتنامآ .]5 .0ه عولقظ لتسنولة 8001 


يظهر فى المثال الحادى عشر أن اسم الدورية التى نشر فيها البحث يتضمن الرمز © 
اسمها المختصر . . فإنه يكتب هكذا : 890146 .[مع8 5لمع:1" . 


مثال ؟١‏ : 


.2256551017 ععع أققام ]0 لوأل ةأناوء«مامط ‏ .0.1 5ر8[ 29 
وفك مءاألع] ا«وأعوء جوردة رمع امام إن «موانوه" اولمع موماعتت2 ذا 
-6 0-21 1518381 1-41 ([199) علناعهاة بكال] ,معكةا0 .[ 0 ,اماع01 
-)35مع10 ,منا00 ععمعاء5 مقابعع ولط أمداط [ناعء أه .مم 6 ,متا] 92933-4 
-0125) ,سمعكدان آه بإاتومع ناأصلنا الإمقامة ممه بماكتمعرعه81 أن امغر 

.كآنا ,800 012 ,دمع 


.يلاحظ فى المثال الثانى عشر أن المرجع المعنى (: وهو مقال علمى ) منشور فى كتاب 
يضم عددا من المقالات التى تتناول الموضوع العام للكتاب » الذى لم تسبق مناقشته فى 
سميئار أو ندوة علمية كما فى المثال السابق . 

وعند الإشارة إلى هذا المرجع فإنه يكتب ‏ عادة ‏ على النحو التالى : 
25 سمشم 





أصول البحث العلمى 
-1165) .10 صا .م10ود5ع122مء عمعع أصهام 2ه ممم اتوعمأمط2 .1991 .1 .0 ,ممتاوءل 





.22 (17655108م7 عدء0 أسقاط أه «ممتنشاموع؟] أمتسعصسمماء؟ع12* (.80) هد 
.1ل ,ا/لاموقة1ت) ,عاكعاعة81 .1-41 


: ١7 مثال‎ 


:© © اموه قناكفا .2 ,فالتاعخلاع1 :.ل .ل ,0101400101 11180 
«تزأوم عأمعستطع 2 آه موأكوءعم<8 ١‏ .2.1 بمعنع5اظ 8 الى مم8 
(عمغتطتطصة عمتمعملم) ماع عتمععقصةع) هل عمعع عكقصوعناءع دادع 
وأومعررك شاننا .عما ووتنآ 28/11 بهذلا رونا علط اتنا مأهمره) 
-0 158201 81-100 ,129 (1990) «رووامزظ ععاسااءعت مهم عمابععامالة جه 
زه ووتألءععمر2 رع إكايه م مدمع غتحواطظ ,راع 25 رو8] 471-56739-6 
-101 [.989[ اأعومف 1-7 ,خكنا ,أعانا ,زان لبمط ,امستكوممة د35 مانا 
م861 ,قنمرم 1 1له © غه نوازومع نتملا ,لإع81015 غمداط عةانعء1840[1 أه مزه 

.5لا ,94720 0 ,برعا 


يوفر لنا المثال الثالث عشر معلومات جديدة ؛ لذا فإننا نفصله كما يلى : 


المعلومة ماهيتها 
11150 رقم المستخلص فى هذا المجلد من دورية 8186 


قاع ةضاوطة و ستلععر8 
+[ .1 أهمصهة6108) . . . إلخ أسماء مؤلفى البحث 
05 هماقوعمم<8 . . . إلخ عنوان اليبحث 


ذك5ل] علره7" بوعل اسم المدينة ( نيويورك ) والدولة ( الولايات 
المتحدة ) التى نشر فيها المرجم 2 وهو دورية علمية 
1 كوامآ-ز117116 اسم الناشر 
42 ه-آ00] .. . إلخ عنوان الدورية العلمية ( المرجع ) التى نشرت فيها 
البحث 
00ؤ10 سنة نشر الدورية التى يوجد فيها البحث 
129 مجلد الدورية 
81-0 أول صفحة وآخر صفحة للبحث فى الدورية 
0-471-56739-6 15811 رقم المجلد الخاص بالدورية حسب نظام الترقيم 
الدولى الموحد للكتاب 
اذا تعنى أن البحث نشر باللغة الإنجليزية 





سم 55 


صور التشر العلمى مل 








المعلومة ٠‏ ماهيتها 
.12 25 تعنى أن للبحث خمسة وعشرين مرجعا 
]ةنا غطعع أمقاط عنوان الندوة العلمية التى ألقى فيها البحث 
01 85لللععع220 ١‏ . إلخ وقائع إحدى ندوات جامعة كاليفورنيا فى لوس 
ارون 
54 ,طهانا ,/0 علعدط اسم المديئة ( يارك سيتى ) والولاية ( يوتاه ) 
والدولة ( الولايات المتحدة ) التى عقدت فيها 
الندوة المشار إليها 
9 أنترة 1-7 تاريخ انعقاد الندوة ( ١‏ 7 أبريل 1984 ) 


6ه دمتكلولط ٠...‏ إلخ اسم المركز العلمى الذى أجرى فيه البحث ( قسم 
بيولوجيا النبات الجحزيئية ) وعنوانه الكامل 
( جامعة كاليفورنيا فى بركلى - كاليفورنيا رقم 
بريدى 94720 بالولايات المتحدة الأمريكية ) 
يلاحظ ‏ كذلك - فى هذا المثال مايلى : 
١‏ ليس لوقائع الندوة محررون علميون ؛ لأنها تنشر فى دورية علمية متخصصة . 
أخذت الندوة اسم جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس 2 ولكنها عقدت فى 
ولاية يوتاه الأمريكية ِ ما يعنى أن ذلك هو اسم عام لوضوع ندوات دورية مماثلة ؟ 
وهى ‏ فى هذا المثال ‏ تنشر فى دورية علمية متخصصة تحمل هذا الاسم العام . 
 "“‏ اختلفت سنة عقد الندوة ( 1١988‏ ) عن سنة نشر وقائعها ( 1 ). 


وعند الإشارة إلى المرجع المذكور فى هذا المثال فإنه يكتب ‏ عادة ‏ على النحو 
. التالى : 1 

مآ .شآ للقتة باأأعضصدع 8 .8 يلل 001 1ططقة.آ .0 .0) بقصوء132اء126 .]1 ,.ل .ل ,تممصمة 10 
ها عغطعع ع08285قتاعةلدع :0135م عمعستطء 2 1ه ومتودعرير8 .1990 تعطء115 


2 آ70آ1 انح مأقصهغ (ممغاتطتطمذ عستدعدك) مم عتموع ممما 
0 - 81 :129 .1ماظ8 عمقلتطاع0 .81601 


060 مسسمسم- 








ومن الأمور الجديدة التى تلاحظ فى هذا المثال مايلى : 





١‏ كتب اسم المؤلف الثانى قضمء261132 ( وليس ذممءمة26[1 ء أو -صعط 9لاء1 
 ) 8‏ كما فى الأصل ‏ كما تقتضى الدقة العلمية . 


؟ ‏ اعتبرت سنة نشر الدورية ( وليس سنة انعقاد الندوة ) هى سنة نشر البحث . 


 “‏ أهملت الإشارة إلى الندوة التى نشر فيها البحث ؛ لأن وقائعها نشرت فى 
دورية علمية . 


: ١5 مثال‎ 


وملأقا نامر !0 كأععمكة ادع أععصتنال ‏ .2 .806901 9547 
:010671611 177127 وم "ضر عارأمعع 2 2)]011ايلام )2271 10 .31111165 ملام 
0 (ماللاط؟ 07117 16[ :01 71لا]ى7170'(ى /11]61112/10:12آ آله “إ0 5ع 71ألععع270 
(0 0 مع 01 «رأكامز نانم امع نوعو !1 وروت وا وانأملعء 2 011 أأهللاتج لابعام 
سأناع اروم لاقت ممه ع1[ هاه بإعدعع شر رع مركا عتدمولم أه01 ألم !] 1116 
18-2 ,عسارء الا ترا فاع:! قديه كارمايهل| فعاتترنا 1116 كه انوألمعتموع0 عسي 
أكأكلاط ,قممغ1ل؟ .[.1 .2 ,و ااا حرط لععللء] 2 عفصبيإهلا ,990[ عصيال 
-92-0 1581 273-298 (1991) بإعمععم رورعمظ عتسرمنة أقمم تا مععتمآ 
مق انظ ,ل أومع الملا 51216 رماع متطكة/لا [أع, 11 بومض] 010191-7 

54لا ,0ق ل ألاكة/11 


يمدنا المثال الرابع عشر بعديد من المعلومات التى يستفاد منها ؟؛ وهى : 

١‏ - يحمل المستخلص رقم 7 فى هذا المجلد من دورية -طلى وصنلععء8 غمداط 
كاعةناة . 

. 1.2. 80890 للبحث مؤلف واحد هو‎ - ١ 

. يحمل البحث العنوان قاععم328 20622681 . . . إلخ‎  '"'' 

نشر هذا اليحث فى كتاب بعنواتن م20ث) 208 عستلعع8 مملعةغنطكلة أمقاط 
ااعصدء107م110 » وهو عبارة عن وقائع ندوة دولية ( ألقى فيها هذا البحث ) فى 
موضوع إسهامات تربية النباتات بالطفرات فى تحسين المحاصيل غصقاط 6ه «متاتاطتاده© 
أطت 01 #متصط مه) 10 عستلعع81 88150058 » وهى ندوة اشتركت فى تنظيمها كل 
من وكالة الطاقة الذرية الدولية » ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة » وقد 
عقدت هذه الندوة فى فيينا بالنمسا خلال الفترة من ١8‏ إلى 7١‏ يونية ١99‏ . 
للشاكع 





صور النشر العلمى سسب 

0 نشرت وقائع هذه الندوة فى أكثر من مجلد واحد 2 وجاء نشر هذا الببحث فى 

المجلد الثانى الذى حرره 110 ,2 ونشرته وكالة الطاقة الذرية الدولية فى فيينا 
بالنمسا 3 وشغل هذا البحث الصفحات من زفق إلى.59/8 من المجلد المشار إليه 8 





15821 حمل المجلد الثانى ( الذى نشر فيه البحث ) رقم الترقيم الدولى الموحد‎ ١ 
. 92-0-7277 


/ا ‏ كتب البحث باللغة الإنجليزية وله أحد عشر مرجعا 8 


م أجرى البحث فى جامعة ولاية واشنطن فى مدينة بولمان بولاية واشنطن 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 


وعنلد الإشارة إلى المرجع المذكور فى هذا المغال فإنه يكتب - عادة - على النحو 
التالى : 
15 51660128 111126101 01 قأء3506 [062168تتالة .1991 .2 .1 ,رمنزوم8 
-170210776 جه 108 عستلعع216 80120108 أسماط' (.580) منانك .8 .2 مآ 


رلإعدععه 'إونعد8 عتسرماخ 31هم تق معام[ .298 - 273 .مم ,2 1701 "انعد 
.تاكلم بقتتلزة 171 


ويلاحظ من هذا المثال أن اهتمامنا انصب - كالعادة ‏ على الكتاب الى نشر فيه 
البحث من حيث سنة نشره وعنوانه ٠»‏ واسم محرره ) واسم ناشره وعئوائه ٠‏ 
بالإضافة إلى عنوان البحث ذاته واسم مؤلفه 5 ورقم الجلد » وأرقام الصفحات التى 
المراجعات 


. تشتمل دوريات المراجعات على مقاللات تتخصص فى استعراض جميع البحوث 
السابقة التى نشرت فى مجال معين من المعرفة . وقد ظهرت الحاجة إلى هذه النوعية 
من الدوريات العلمية بعد أن ازدادت أعداد البحوث المنشورة زيادة كبيرة إلى درجة 
يعجز معها أى باحث عن الاطلاع عليها جميعاً » فضلاً على إمكانية الحصول عليها 


4 


أصلاً . 





أصول اليحث العلمى 
يقوم يكتابة هذه المراجعات متخصصون على درجة عالية من العلم والخبرة فى 

المجالاات التى يكتبون فيها . وهى تيسر على الياحث الإلام بالملوضوع بصورة عامة 2 

مع تعريفه بالدراسات المحورية التى يتعين عليه الرجوع إليها فى مصادرها الأصلية . 
ومن أمثلة المراجعات الهامة للمشتغلين بالبحوث الزراعية مايلى : 


1ت 31ع تدأ 8 








7ك تلطع طء 510 2ه باع زاع 1 21 التسطظ 

لإ8 8260152010 01 اع اماع11 ال نتمم 
5 015 16116197 [12اكتتم 

.لاع 010طنهممنتتطط 01 باع اباع ]1 21 تاصقم 
.لاع 2551010 أمقاط غ0 بزع زباع8] لفتاصمم 
1لا ناع ه11 


65 وستلعع81 قاط 


هذا .. وإن كانت بعض الدوريات تتخصص فى مقالات المراجعات ٠»‏ إلا أن تلك 
المقالات قد تظهر أحيانا ‏ بصورة فردية - فى دوريات أخرى ؛ مثل بعض المجللات 
والمختصرات : 

التقدمات الحديثة 


تشتمل دوريات التقدمات الحديئة وعءسة”40 )دعء86 على مقالات استعراضية 
للدراسات السابقة ‏ مثل مقالاات دوريات المراجعات ‏ ولكن تتميز عليها بأنها تغطى 
أحدث ماتوصل إليه البحث العلمى ‏ منذ آخخر مقال سبق نشره فى نفس الموضوع ‏ مع 
التعمق فى التفاصيل . 


ومن أمثلة التقدمات الحديئة التى تهم المشتغلين بالعلوم الزراعية مايلى : 
0201م مق صا وعع سق كلة 


مسسم قر 





صور التشر العلمى 


06١‏ 12 وععقمة 01م 








830 ا صا قععمة 8017 


.2300108 أسقاط صز مععمة 809 
قوائم عناوين البحوث 
تلك فئة خخاصة من الدوريات ؛ من أهمها ‏ فى مجالى العلوم البيولوجية والبيئية - 
مايلى : 
١‏ ال تامعنهه0 أمعسنة : 


تصدر ال كأسصعاه00 عدت أسبوعيا عن ال عتكتامعته5 عم عاسطنامم1 
1 فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية ٠‏ وتحتوى على عناوين جميع 
البحوث التى تضمها أكثر من 4٠٠‏ مجلة علمية رائدة ومتتخصصة فى مجالات علوم 
الزراعة والبيولوجى والبيئة . 

ثرتب المجلات التى يغطيها ال 00206805 سنا حسب تخصصاتها ؛ حيث تذكر 
عناوين بحوث كل مجلة منفردة » ولكن بنظام واحد » ويوجد فهرس لكلمات العنوان 
106 77020 11016 والمؤلفين فى كل عدد . وتعطى الدورية بيانات كاملة عن عنوان 
كل بحث » ومؤلفيه » وعنوان الدورية التى نشر فيها » والمجلد . والعدد » واسم 
الناشر وعنوانه . 

يفيد الاطلاع على ال 5أه6غه00 غمعىردات) فى تعرف مايستجد فى مجالات اهتمام 
الباحث أولا بأول ( أسبوعياً ) على المستوى العالمى . ويمكن ‏ عن طريق الخدمات 
التى تقدمها الدورية ‏ طلب نسخ كاملة من البحوث التى يرغب الباحث فى الاطلاع 
عليها من بين تلك الموجودة فى ال 00216865 أصعصد0 . 

ومنل سنوات قليلة أصبح ال كأسعغمه0 امعسدت يقدم فى صورتين أخريين ؟؛ 
هما : 


أ على ( دسكات ) كمبيوتر علاعاقاظ هه فأمعام00 أمعسة . 


مستت 








ب أصول البحث العلمى 
ب على ( دسكات ) الكمبيوتر مع المستخلصات الأصلية للبحوث أمع22نات 
كأعصتاوطفق طاتبت عناع0151آ ده واأمعاوصمهة . 
كما تقدم المؤسسة المسكولة عن نشر ال 5غت0026 6م0026 خدمات عن طريق 
شبكات الكمبيوتر للمشتركين فيها ء وهذه الخدمات هى 3 
اضنة طلب قوائم البحوث )ص2 - ى - )5عناو2 1 : 
حيث يرود الشترك ‏ عند الطلب عن طريق الكمبيوتر - بقائمة مطبوعة بكافة 
البحوث المطلوبة فى مجال معين وعتاوين مؤلفى هذه البحوث 8 
ب - خدمة طلب البحوث الأصلية مباشرة عاعناتة عمنتناهء عط : 
فليس على المشترك سوى تحديد البحث المطلوب » ثم يعطى التعليمات - عن طريق 
الكمبيوتر ‏ لإرسالها بالبريد العادى ٠»‏ أو البريد السريع » أو بالفاكس . 
؟ ‏ ال دععمعك5 لوعنع81010 مذ ووعمع مه به المعصدت : 
يندرج تحت هذا العنوان ‏ حاليا ( 119405 ) - اثتتا عشرة دورية تصدر كل منها 
شهريا عن 1581569165 » وتضم قوائم بعناوين البحوث المنشورة فى مختلف مجاللات 
العلوم البيولوجية ؛ وهى : 
3161101087 ع 101057طه2ع1416 لعنامدم صا وععصد تله المعسدة 
.طعتدعدع] تمع ةن مز مععلنة تلم المعسدة 
.81010 لهامعصومماء ناعء10 © لأع0 صا كععمةتلة أمعسدت 
لتتاكتسطع طن لوعنم نا صا وععمة207 المعسنن 
5665 [هاتاع سمه اتوم عق لدعزعماوع8 ص مععمة لم أاعسدت 
1 2 زمه 1مسصتهعملص8 هذ وععمة حلهة اأمعسنكت 
.510108 عق[جعه8]01 عت د5ع1أع م06 دا تمع مه الم مدنت 


-5ع015625آ كناو تاعع لم1 عل 87 010لنتصتص]ا ذا مععمد كلم غأمعسية 


صور النشر العلمى 


اا هآ وععمد تلط أامعسصنتن 








أامقاط صذ وععمة كلق أمعسندت 
(15)5لتعطء810 مستعامع س1 وعممة لل امسن 
0017 نل تعع ةلم أمعسنت 
تنظم قوائم العناوين ‏ فى كل دورية منها - حسب تقسيم مفصل للموضوعات التى 
تغطيها الدورية » كما يعقب كل موضوع قائمة: بالعناوين ذات الصلة بالموضوع » والتى 
مؤلفى البحوث » وآخر بأسماء الأنواع 66165م5 التى ضمتها البحوث التى جاء بيانها 
فى العدد . 
العجالات 

تغطى العجالة 811116818 جانباً معينآً من المعرفة فى مجال محدد » وتتفاوت 
العجالات العلمية كثيراً فى مدى تعمقها حسب الهدف من إصدارها كما يلى : 

١‏ العجالات الإرشادية قصناء1آن:8 عع511 ممزومع]:8 ؟؛ ومنها عجالات 
المزارعين 5هناء11نا8 5تعصمة8 » وهى تهتم بتقديم نتائج الأبحاث فى أسلوب مبسط 
لتطبيقه من قبل المزارعين . 

؟ ‏ عجالات علمية مختصرة ؛ مثل المذكرات العلمية 86100155 ( وهى غير 
المذكرات الدراسية ) » والوريقات العلمية 1634165 » وهى تكون صغيرة الحجم 2 
وتحتوى على معلومات علمية مستقاة من الدراسات السابقة وخخبرات كاتب العجالة 8 

٠"‏ عجالة فنية هناءا[8 لوءنصطاءة1' . . وهى تشتمل ‏ غالبا على بيانات علمية 
أو فئية جمعت من دراسات سابقة منشورة فى موضوع العجالة . 

عجالة بحثية متاءلله8 طاععدووع1 : 

تتناول كل عجالة بحثية بحثا كاملا قائما بذاته يتشابه فى مكوناته وطريقة عرضه مع 


0١‏ حشتتك 





لل أصول اليحث العلمى 
البحوث التى تنشر فى الدوريات العلمية المتخصصة . وتعد العجالات البحثية وسيلة 
سريعة لنشر نتائج البحوث ٠»‏ ولكنها تكون أقل توزيعاً مما فى حالة النشر فى المجلات 
المتخصصة . 





التقارير 


تُصدر الدوائر والجهات المختصة بالبحث العلمى - فى جميع أنحاء العالم ‏ تقارير 
68 دورية خاصة بها يسجل فيها نشاطها البحثى خلال الفترة التى يغطيها التقرير . 
الاستشهاد بتقرير فى وجود البحث الكامل المنشور فى نفس الموضوع . هذا .. وتضم 
دوريات المختصرات ملخصات لأهم التقارير الدورية التى تصدر.عن مختلف الجهات 
البحثية فى العالم . 
الكتب 

لم تعد الكتب ‏ كما أسلفنا ‏ وسيلة لنشر نتائج البحوث العلمية كما كان عليه العهد 
فى الماضى ٠‏ ولكنها تستخدم حاليا كوسيلة غاية فى الأهمية لنشر المعارف العلمية بعد 
تجميعها ‏ بمعرفة المؤلف ‏ من الرسائل والدوريات التى نشرت فيها » وعرضها 
بالأسلوب الذى يراه المؤلف محققا للغرض من إصدار الكتاب . 

ويتعين على مؤلف الكتاب العلمى إبراز أهم المعلومات العلمية ‏ من وجهة نظره ‏ 
بعد إزالة ماقد يكون بينها من متناقضات ٠»‏ والتوفيق بينها لتصبح نسيجا متصلاً » 
مترابطاً » ومنسجماً مع بعضه البعض ٠‏ ومع غيره من المعارف المنشورة فى نفس 

ونظراً لضخامة أعداد الكتب التى تصدر سنويا بمختلف اللغات فإن بعض الجهات 
تصدر كتبا أو دوريات » تعد بمثابة قوائم بعناوين الكتب التى صدرت خلال فترات 
معيلة ؛ بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها . 

ومن أمثلة هذه الكتب والدوريات مايلى : 


سد 009 





صور النشر العلمى 


فقة لقن تلع ,علتاضعنء5 .1946 ,0 .(1 رومع ستطعد؟]1] ,اأعمده© لاعممعوعظه لأحدم دل 








-1930 معتتعسسم 01 5عغه)5 0عاندلا عط صذ لعطكتاطنام دعاممط لمعتصاعع 
,1944 


.]8 ,0ن ده17115 .8.97 عط .1928 .ع210غة3© 52165 لعانمنا ع1 
يضم قائمة الكتب المطبوعة بالإنجليزية مرتية حسب المؤلف » والعئوان » والموضوع : 


.28ا8 13 طكتاعمظ عغطا صا دعلمهط 2ه غ15 10ئه]؟ عرعلمآ عامم8 علنمغه تست عط" 
ع .81 ,0 دهو11؟؟ .177 .81 ع1 


يصدر شهريا » وهو مكمل للمرجع السابق . 
ملتاقع8 بصطوة غ2 ععلسمماآ لم21 .1 .5وعغ2 او[ عمبتطولط 
قائمة شهرية بالكتب التى تصدر بمختلف اللغات . 
معطء دنعل ععل0 سماعععلارء 865 065 عهاعه/ا ,قتمطعاعمنء 7رعطعة8 وعطعكانه2آ1 
لتجاعا مع1لسقطعسط 
صدر آخر عدد منه فى عام 5 . 
كغة2 رعأأعطعة]آ ععندتط1ا ,متاطلظ 


يصدر شهريا » ويضم قائمة.بالكتب المنشورة بالفرنسية ( عن 17711508 ١9605‏ ) . 
-0[ناعاتعة 101 5ع110ا0ة 10 0106© .1981 .(205) [اعسضة2 ..آ لمة .+1 .ل ,المتقطاعمواظ 
-021110 ,لإأععاقء 8 بمتدسره تله 02 (زتاأكته اتنا .اععدعوع؟ لدعاعم[ماط لقة 121 


218.735 2. 

يحتوى على قوائم بجميع المجلات » والنشرات ٠»‏ والمؤتمرات والندوات العلمية » 
والفهارس » والستخلصات » والببليوغرافيات #5تطصهمعهخ1طفط » والمراجعات 82671695 » 
والمعاجم » وعدد من أهم الكتب التى صدرت فى المجال الزراعى والمجاللات 
البيولوجية المرتبطة به . 


077 ست 











أصول البحث العلمى 
وتصدر الكتب فى عدة صور ؛ منها مايلى : 
١‏ الكتب المرجعية 5كاه80 ععمع256102 : 
وهى الكتب التى تضم كما كبيراً من المعلومات العلمية » والفنية » والتقنية » وهى 
تقرأ صفحة بصفحة » ولكن يتعين على الباحث أن يكون ملما بمحتوياتها وبطريقة 
ويتم دائما تصنيف المعلومات فى هذه الكتب بطريقة تسهل العثور عليها والاستفادة 
منها » وهى كتب موثقة بالمصادر التى استّمدت منها تلك المعلومات . 
ومن أمثلة الكتب ا مر جحية مايلى : 
ربو عق عاعععك8ة لله 9:5) .علصا عاعدع81 عط .1976 .عمآ ,لإمدومطه0 ف عاع ع8 
31.1 ,لال اأطق] ,مما 
يصدر دوريا » ويعد بمثابة انسيكلوبيديا بكافة المركبات الكيميائية وكل مايتعلق بها . 
خهة 'إكاقتطعطء 02 عأموطلسقط 050 .1980 .(805) .عامط .801.1 لصة .0 .1 بأامدء17 
102 ,نم8810 802 ,.عصآ ,ومعدط 0150 .(.لع غ615) دعلونقطم 
يصدر دوريا ٠‏ وهو مرجع أساسى فى مجالى الكيمياء والفيزياء : 
01 كلمطاعمم 1دأع02 .1965 .كاسوتستعط0 لأهد متاوخ ه0111 01 02 1داعمووقم 
.10.0 ,لماع ستطكة؟7 .مهم .(.لع 5غ10) دزستجتقمة 
يصدر دوريا » وهو مرجع شامل لكثير من طرق التحاليل الكيميائية . 
5 ه16ط3اعم6؟ 220 150116 01 32319515 01 [ةتتضدك38 .1977 .5 بقتتمققنة ]1 
.م 634 .تطاءدآ باعل ,لإسدمسرم عمتطمتاطتط لالت مم81 155" 


15م ,50115 105 515 زلهتته 02 5لمطاء81 .1961 .23 .1 .2 ممه .10 .8 بمسمميقككت 
-:021150) 01 واأومع اندلا ,دععمعقع5 امعد 1دع قمعم 2ه دمند 1ط .ورعنهة7 للد 


1113. 09. 


مم غ0 





صور النشر العلمى 





مرجع فى التحاليل الكيميائية للتربة والنباتات والمياه . 
1-سدعتء54 .له 30) .عموتصطعع)متعتددم عتمدط آذه علههطلسدآط .1964 .2 ,نقة01 
.م 302 ,كاده 5ت11 ,لإلتقمحدهن) عأامو8 


مرجع شامل فى تقنيات الدراسات التشريحية . 

6 (0108طغهم أتقام عزمة8 .1985 .كتقاعمتة .8 .1 لسة .8 .0 ,ممعستطاط 
.م 355 .110502 ردماه! دع80 .186 رووع2 00 

مرجع شامل فى تقنيات دراسات الأمراض النباتية وطرق تحضير مئات المزارع 
الفطرية والبكتيرية . 

هذا .. ويمكن لكل باحث أن يجد فى مجال تخصصه عديداً من الكتب التى 
يمكن تصنيفها ككتب مرجعية . 

: 16000015 الكتب الدراسية‎ -.١ 

وهى كتب مناسبة للتدريس » ولكن ليس من الضرورى إصدارها لهذا الغرض . 


تناقش هذه الكتب الموضوعات التى تتناولها بأسلوب علمى موثق بالمصادر . وتتضمن 
هذه الفئة غالبية الكتب المنشورة . 


: ) الكتيب العملى 380310181 2 وا الكتيب الدليل عأدهطلمه1 ( أو عاههطاعاءه2‎ ٠“ 
» يعد كلاهما مرشداً علميا عمليا للموضوع أو الموضوعات التى يتناولها الكتيب‎ 


ويختص الكتيب العملى ‏ عادة ‏ بالدراسات المختبرية » بيئما يمكن أن يكون الدليل 
مرشداً للدراسات المختبرية أو الميدانية . وإذا تضخم حجم الكتيب فإنه يعد كتابا 
مرجعيا . 


2 الموسوعات أو دوائر المعارف : 
وهى تكون على إحدى صورتين : 
أ دائرة معارف خاصة 091056018 : 


وهى الكتب التى تضم كل المعلومات المتوفرة عن جانب معينْ من جوانب المعرفة 











حتى تاريخ نشر الموسوعة . وعندما تكون الموسوعة موثقة جيدا بالمصادر العلمية فإنها 
تعد كذلك ‏ كتاباً مرجعيا . 

ب - دائرة معارف عامة 282661006018 : 

وهى التى تضم بين مجلداتها نبذة عن جميع المعارف الإنسانية ِ مثل دائرة المعارف 
البريطانية . وبالرغم من ضخامة ماتضمه دوائر المعارف من معلومات . . إلا أنها تعد 
ذات فائدة محدودة للباحث ‏ فى مجال بحثه ‏ الذى يفترض تعمق الباحث فيه بدرجة 
أكبر بكثير ما يصل إليه تعمق دوائر المعارف العامة . ومع ذلك .. فإنها تفيد الباحث 
فى الحصول على فكرة أولية عن أمور ليست وثيقة الصلة بمجال تخصصه 5 

6و قائع الندوات 55ستلعءع2:0 51000512 : 

وهى الكتب التى تحتوى على البحوث والمحاضرات التى تلقى فى الندوات 

5 الجامع الموضوعى 2008088288 : 

يعل الجامع ا موضوعى عثابة مقال واحد طويل أو دراسة مفصلة عن أمر واحد 
بتعمق كبير يغطى كثيراً من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالموضوع . 

: الأطلس كولاه‎ ١ 

لايشترط أن يكون الأطلس مصورا جغرافيا فقط ؛ بل إنه قد يكون أى كتاب تقدم 
فيه المعلومات على صورة أشكال أو رسوم توضيحية بصورة رئيسية . 

8 - الدليل المصور 2/8105© : 

يعتمدل الدليل المصور على الصورة الفوتوغرافية بصورة أساسية 5 فى تقديم 
المعلومات . 

4 القاموس 'قمةهمناء1(1 : 

وهو قد يكون قاموساً لغويا لشرح معانى الكلمات أو ترجمتها ٠‏ أو قاموساً علميا 
خاصاً بمصطلحات علمية فى حقل معين من المعرفة . 


0ن 





ضور التشر العلمى سب 





: د الكتاب السنوى 300012»ع‎ ٠ 


يصدر سنويا عن جهة ما » ويتخصص كل عدد منه فى موضوع معين يغطيه بتعمق ؛ 
مثل الكتاب السنوى لوزارة الزراعة الأمريكية . 


الفصل الثانى 


اجزاء البحث أو الرسالة : التنظيم العام . 
الاوليات . الملاحق 


تشترك البحوث مع الرسائل العلمية فى بعض الأمور ٠‏ ولكنهما يختلفان فى أمور 
أخرى كثيرة . ولذا .. فإننا نناقش طريقة كتابتهما معآ ‏ تجنبا للتكرار ‏ على أن نميز 
بينهما حينما تكون هناك حاجة إلى التمييز . 

ونستهل هذا الفصل - وهو الخاص بأوليات البحث والرسالة وملاحقهما ‏ يبعض ٠.‏ 
الأمور التمهيدية التى تقدم لموضوع الكتابة والتخطيط للموضوع . 
مكونات أو أجزاء البحوث والرسائل العلمية 

تختلف البحوث عن الرسائل العلمية اختلافاً بينا فيما يتعلق بمكونات كل منهما » 
إلا أنهما يشتركان فى الأجزاء الرئيسية التى تشكل صلب البحث العلمى . 

أجزاء البحث 

يشتمل البحث المنشور فى الدوريات على الأجزاء التالية : 


. اسم ووظيفة الباحث أو الباحثين . # المختصر‎ 7 ١. العنوان‎ ١ 
. التتائج‎ - ١ . المقدمة . © المواد وطرق البحث‎  : 


...© - المناقشة . 8 الثناء . 4 المراجع . 


َسنت 





أصول البحث العلمى 
وقد يستبدل بالمختصر ملخص يكتب عقب المناقشة » كما قد تدمج النتائج مع 
المناقشة معا فى جزء بعنوان التتائج والمناقشة . ويعد الثناء اختيارياً » وقد يكتب كتذييل 








فى صفحة العنوان . 
5 - أجزاء الرسالة 


تشتمل رسالة الماجستير أو الدكتوراه على الأجزاء التالية 


. صفحة العنوان . ؟ - صفحة الاعتماد . "_الإهداء‎ ١ 

4 الثناء . ه ‏ جدول المحتويات . " - قائمة الجداول . 

* - قائمة الأشكال . 8 - المقدمة . 4 استعراض الدراسات السابقة . 
- المواد وطرق البحث . ١١‏ التتائج . ١‏ _المناقشة . 

١‏ الملخص بلغة الرسالة . ١4‏ - المراجع . 6 الملاحق 

7 تاريخ حياة الباحث . ١1‏ الفهرست . - الملخص بلغة أخرى 


ومن الجائز دمج النتائج والمناقشة معا فى جزء واحد بعنوان النتائج والمناقشة 2 وإذا 
تكون هذا الجزء من عدة تجارب مترابطة 2 تعن إضافة جزء بعده بعنوان : الاستنتاجات . 
ويتوقف وجود قسم للملاحق على توفر المادة العلمية التى تستدعى وضعها فى ملاحق 


5 


خاصة . 

أما أجزاء الإهداء » وتاريخ حياة الباحث لإطمهمع810 والفهرست ٠‏ فهى اختيارية » 
ويجوز التجاوز عنها ٠‏ وقد يكتب اللمزء الخاص بتاريخ حياة الباحصث ‏ بعد صفحة 
الاعتماد مياشرة ‏ فيما لايزيد على كلمة . وبرغم أن هذا الجزء اختيارى تماما إلا 
أن وجوده فى رسائل الدكتوراه أمر مرغوب فيه . 

هذا .. وقد تتبع الطريقة أو ( العدية ) العشرية 20186608 لهسزءء0 فى تقسيم 
أجزاء الرسالة إذا كانت معقدة إلى درجة تستدعى اتباع ذلك النظام » وخاصة عند كثرة 
الإشارات إلى بعض الأمور التى أتى ذكرها فى الرسالة فى مواضع أخرى فيها ؛ أى 
عند كثرة الإسناد الترافقى 8ساعمعمع]عر 595 . وإذا اتبع هذا النظام ع كذلك 


مم .1 








مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق ل 
اتباعه فى ترقيم الجداول والأشكال والمعادلات ؛ حيث تأخخذ أرقاماً مسلسلة جديدة 
عندما يتصادف وجودها تحت أية درجة من درجات التقسيم فى هذا النظام العشرى . 
ولكن لايجوز الجمع بين هذا النظام والنظام العادى . 


الطول المناسب للبحث أو الرسالة 


توجد قواعد عامة بالنسبة لطول الرسالة ؛ إذ يتوقف ذلك على طول البحث ذاته . 
أما بالنسبة للبحوث التى تنشر فى الدوريات فإنها تتطلب ألا يزيد عدد صفحات البحث 
على حدود معينة » وتختلف هذه الحدود باختلاف الدوريات » وباختلاف نوعيات 
البحوث المنشورة من حيث كونها بحوثاً كاملة » أم بحوثآ أولية » أم ملحوظات . 
إلخ . 

ويتراوح - عادة طول البحوث التى تقيلها الدوريات بين صفحتين وعشرين 
صفحة ٠»‏ علما بأن الحد الأقصى يعد مفرط الطول ؛ لأنه يعنى احتواء البحث على 
نحو 7٠٠٠٠١‏ كلمة »ء باعتبار أن متوسط طول الكلمة حوالى خمسة حروف . وتكون 
الملحوظات 7210165 عادة ‏ فى حدود ؟ ‏ " صفحات على الآلة الكاتبة » متضمنئة 
الجداول والأشكال وقائمة المراجع . أما بحوث النشر السريع -ةعءنصتصصهن لأمة8 ش 
93 ( وهى بعد إما بمثابة تقارير أولية » وإما كبحوث كاملة » ولكنها تستحق النشر 
السريع لأهمية ماتضيفه إلى حقل المعرفة ) فلا يزيد طولها ‏ عادة ‏ على ثلاث 
صفحات منشورة ؛ منها : خلاصة لايزيد طولها على ٠١‏ كلمة » وكذلك الجداول 
والأشكال وقائمة المراجع . 

وقد يكون من المناسب ‏ أحيانا ‏ تجزئة اللبحث إلى عدة أجزاء » ونشر كل منها 
مستقلاً » ولكن تجب عدم المبالغة فى التجزئة ؛ لأن الأجزاء الشديدة الارتباط يجب 
أن تظهر مجتمعة فى بحث واحد . ويفضل - أحيانا - تخصيص بحث مستقل لوصف 
الأجهزة المستخدمة ‏ فى الدراسة ‏ فى الدوريات التى تهتم بتلك النوعية من المعرفة . 

وكقاعدة عامة .. فإن كل أربع صفحات مكتوبة على الآلة الكاتبة عاطتاه00 
0 - ويراغئن فيها شروط التقدم للنشر من حيث الهوامش ونظام الجداول: 


1 ست 








! أمول الببحث العلض ‏ ل ست 
والأشكال . . . إلخ ‏ تعادل ‏ تقريبً - صفحة كاملة من صفحات الدوريات التى تكون. 
بمساحة 4ه . ولايمكن أن يفيد ضغط الكلمات » أو زيادة طول السطور » أو زيادة 
أعدادها فى صفحات نسخة البحث المقدمة للنشر ( ال 3482155156 ) فى جعل 
صفحات الدورية أكثر قدرة على استيعاب البحوث الأطول من الحدود المسموم بها . 


إعداد المسودة الأولى للبحث أو الرسالة 


يعتبر إعداد المُسَوّدة الأولى للبحث - أو الرسالة ‏ أهم خخطوات كتابة البحث للنشر ؛ 
لأنها تظهر إلى الوجود فكْر الباحث ومايجول بخاطره بشأن موضوع الدراسة . 

ولكى تتم عملية الإبداع هذه بأقل قدر من المعاناة ؛ يوصئن باتباع الخطوات التالية : 

. سجل على الورق كل النقاط التى تجول بخاطرك دون أن تلتزم ترتيباً معيناً‎ ١ 

؟ ‏ حضر ثما سبق تخطيطا عاماً للبحث ؛ بترتيب الافكار المدونة على الورق ترتيباً 
منطقياً . وقد يكون هذا الترتيب رمنيآ ( أى حسب وقت حدوثه ) » أو حسب الأهمية » 
أو حسب مدى التشابه أو الاختلاف بين عناصر كل موضوع 6 أو درجة بساطتها أو 
تعقيدها » أو حسب التسلسل الذى يعطى فى نهاية الأمر قصة متكاملة . ويجب أن ٠.‏ 
يوضع هذا التخطيط العريض ضمن إطار الأجزاء الرئيسية للبحث » وبخاصة المواد 
وطرق البحث » والتنائج . 

“"' - يلى ذلك كتابة جملة تلخص محتوى كل فقرة من فقرات البحث المزمع 
كتابته » وهو مايعرف بالك عسنلانه طأممعع ددم . 

- قبل الشروع فى كتابة تفاصيل المسودة الأولى للبحث يجب تحضير الجداول 

ويتطلب ذلك القيام ‏ أولا - بتلخيص عشرات الصفحات من النتائج المسجلة فى 
عدد محدود من الجداول ٠‏ وتحليل النتائج إحصائيا » ثم استعراض النتائج ‏ ذهنيا - 
وتفسيرها » وتسجيل الاستنتاجات » ثم اختيار القصة التى يراد تبليغها إلى القارئ . 
ولكى تكون عناصر القصة مشوقة للقارئ يجب أن يختار الباحث من بين جملة , 
مضت > 








مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق 
الدراسات التى أجراها مايناسب الموضوع ٠»‏ ويقوم باستبعاد النتائج الأولية والمكررة 
كثيراً » وتلك التى لاترتبط ارتباطاً وثيق بموضوع الدراسة ؛ لأنها تكون مملة للقارئ » 
وقد تحدت لديه بعض البلبلة . وكثيراً مايترتب على ذلك إلغاء بعض الأعمدة ‏ أو 
الصفوف ‏ من الجداول ؛ لتصبح النتائج المعروضة فيها أكثر ترابطاً ووضوحا . 
ويفترض - بطبيعة الحال ‏ أن يتم ذلك بصورة لاتؤثر فى الثقة بالتحليل الإحصائى أو 
الثقة بالنتائتج المعروضة ذاتها . ' 

ويتعين فحص كل مجموعة من التتائج المرتبطة ببعضها معا ؛ لتحديد أنسب الطرق 
لتضمينها فى البحث ؛؟ فهناك من التتائج ماتكون الإشارة إليها أمراً مناسباً - فقط ‏ فى 
مئن البحث » وهناك مايناسبها العرض فى صورة جداول » بينما توجد من النتائج 
مايناسبها العرض فى صورة رسوم وأشكال . 

وترفض معظم الدوريات العلمية عرض التتيجة الواحدة بأكثر من وسيلة ؛ لأن فى 
ذلك إهداراً لصفحات الدورية ووقت القارئ » وزيادة فى تكاليف نشر البحث . أما 
فى الرسائل العلمية فكثيرا مانشاهد النتيجة الواحدة معروضة بأكثر من طريقة » وهو 
أمر قد يكون مقبولا إذا أجرى على نطاق ضيق ؛ كنوع من التدريب لطالب الماجستير 
على ممارسة استعراض النتائج بشتى الوسائل ٠»‏ ولكنه يجب أن يتوقف فى رسائل 
الدكتوراه التى يفترض أن يتأهل فيها طالب الدراسات العليا لممارسة الطريقة العلمية فى 
أكمل صورها . 

ويلى إعداد الجداول اختيار الرسوم والأشكال التى ستتم الاستعانة بها » وإعدادها 
كذلك ‏ فى صورتها النهائية . 

يجب أن تكون لدى الباحث فكرة جيدة عن كيفية كتابة الفقرة 8ة285كة5 .9 
إن الفقرات تعد بمثابة العمود الفقرى للبحث » ولكى تكون الفقرة سليمة ينبغى أن 
تتوفر فيها الشروط التالية : 

أ أن تبدأ الفقرة بجملة استهلالية تقدم للقارئ موضوع الفقرة .. ويتبغى ألا 
تحتوى هذه الجملة على الاستنتاج الذى يتم التوصل إليه فى الفقرة ؛ لكى يصل 
القارئ إلى هذا الاستنتاج ‏ بنفسه ‏ مع الباحث ولايفرض عليه فرضا منذ البداية . 
7 سسست 





سسب أصول البحث العلمى 

ب - شرح موضوع الفقرة جيدا بما يتضمئه من مصطلحات أو تعاريف . 

ج - الاستنتاج الخاص بموضوع الفقرة . 

د جملة انتقالية أو كلمة لتقديم الفقرة التالية للقارئ ؛ الأمر الذى يكسب 
الملوضوع صفة الاستمرارية . وبرغم صعوبة التقديم للفقرة التالية أحيانا » إلا أن هذا 
التقديم يجب أن يتم بصورة طبيعية . وتنتفى الحاجة إلى هذا التقديم عندما تأتى 
الفقرة التالية بعد عنوان رئيسى أو فرعى . 





5 الآن .. وبعد إعداد الجداول والأشكال ٠‏ وال 6صتلاتاه طجةع هدم » 
ووضوح الرؤية بالنسبة لتركيب الفقرة ‏ أية فقرة - ومع توفر وقت طويل وهادئ .. 
يشرع الباحث فى إعداد مسَودة البحث 2286 طهناه8 . ويجب أن يكون الهدف 
الأول فى هذه المرحلة هو أن ينقل الباحث أفكاره على الورق بأسرع مايمكن ٠»‏ وألا 
يسمح للقصور فى قواعد اللغة ‏ أو القصور فى سلاسة التعبير - أن يقف عائقا أمام 
انسياب الأفكار. . 

أده يترك الباحث هذه المسودة جانيا عدة أيام .. ومن المؤكد أن يكون ذهنه 
مشغولا بها خلال هذه الفترة ؛ حيث يتذكر من حين لآخر مايمكن أن يضيفه إليها أو 
يعدله فيها . وبعد هذه الفترة يجلس الباحث ليعيد كتابة البحث بطريقة أكثر عناية » 
يراعى فيها الأسلوب ؛ وقواعد اللغة » والوضوح ٠‏ وتسلسل الأفكار والفقرات » مع 
التتخلص من التكرار ؛ سواء أكان ذلك فى أشباه الجمل 2 أم فى الكلمات ٠‏ وتعرف 
هذه النسخة من البحث بالبروفة الأولى كه أوسا 2 

8 - يفضل عرض البروفة الأولى للبحث على الزملاء المتخصصين فى الجهة التى 
يعمل فيها الباحث لوبداء آرائهم 2 مع إجراء التعديلات التى يقترحونها ؛ وبذا .. تعد 
البروفة الثانية » وهى التى تقدم للنشر فى الدورية المختارة . 

ترقيم صفحات الرسالة 

لايبدأ ترقيم صفحات الرسالة ‏ بالأرقام العربية 0658[5تدائة عأطوعف ( 1 » و2 .2 و3 

... إلخ  )‏ إلا من الصفحة الأولى من المقدمة . أما جميع الصفحات التى تسبقها 
سسب "١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق 





فإنها تأخذ أرقاماً رومانية صغيرة (1 »2 و كذ ء وأذء وذ ... إلخ ) . وتكتب هذه 
الأرقام فى جدول المحتويات كما فى المآن . 

هذا ولايوضع الرقم 1 على صفحة العنوان » ولكن يكون ذلك مفهوما ضمنا ؛ 
حيث تبدأ الصفحة التالية من الصفحات الأولية بالرقم 14 . 

تُكتب أرقام صفحات الرسالة فى الركن الأيمن العلوى للصفحة » على مسافة ١,0‏ سم 
ل م و رار اللا مميزة ( كالأقواس 

ويفضل البعض وضع أرقام الصفحات التى تبدأ فيها الأجزاء الرئيسية للرسالة 
( كالمقدمة » واستعراض الدراسات السابقة ... إلخ ) فى منتصف أسفل الصفحة » 
على بعد 6و؟ سم من حافتها السفلية . 
من حافتها العلوية ٠»‏ مع استخدام - أو عدم استخدام ‏ العلامات المميزة حولها 1 
والمهم فى ذلك الشأن هو الالتزام بنظام ثابت فى جميع أجزاء الرسالة . 
صفحة العنوان 

تتضمن هذه الصفحة ل ا 
تكتب جميعها مصطقة على سطور مستقلة ومتناسقة فيما بينها وهذه المعلومات هى : 

. عنوان الرسالة : يكون العنوان مطابقاً للعئوان المعتمد للرسالة‎ ١ 

؟ - اسم الباحث ( طالب الدراسات العليا ) : يكتب الاسم ( الثلاثى ٠‏ أو 
الرباعى 2 أو حتى الخماسى ) كاملاً دونما اختصار . 

؟" ‏ درجة البكالوريوس ( ودرجة الماجستير بالنسبة لطالب الدكتوراه ) التى سبى 
الحصول عليها » والجامعة المائحة لها » وتاريخ حصوله عليها : 

5 - عبارة تدل على أن الرسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة 
العلمية المتقدم لها ( تذكر ) فى التخصص المُسجل فيه الطالب ( يذكر ) . 


60 ممست 











أصول البحث العلمى 

ه ‏ اسم الكلية المانحة للدرجة » والجامعة التى تتبعها الكلية . 

: سئة اعتماد الرسالة‎ 5١ 

وتُحدد بعض الجامعات نظام كتابة بيانات صفحة الاعتماد بتفاصيله الدقيقة » بينما 
ترك معظمها هذا الأمر لاجتهاد الطالب والأستاذ المشرف عليه ؛ وبذا . . يختلف نظام 
« إخراج » هذه الصمفحة من رسالة لأخرى ء ويمكن للطالب مراجعة هذه الصفحة فى 
عدد من الرسائل التى سبق اعتمادها فى مجال تخصصه ليسترشد بها فى كتابته تلك 
الصفحة . 


صفحة الاعتماد 


تأتى هذه الصفحة ‏ فى الرسائل العلمية ‏ بعد صفحة العنوان مباشرة » ويذكر فيها 
اسم صاحب الرسالة » وعنوان الرسالة » وعبارة تدل على أن الرسالة مقلمة كبر 
من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المتقدم لها ( تذكر ) فى التخصص المسجل 
فيه الطالب ( يُذكر ) » وتلى ذلك سطور منقوطة لاعتماد أعضاء للينة مناقشة 
الرسالة ء ثم تاريخ المناقشة . 

ونظراً لتباين طريقة « إخراج » هذه الصفحة من رسالة لأخرى ( لأن جامعات قليلة 
فقط هى التى تحدد نظاما ثابتاً لهذه الصفحة ) .. لذا يوصى بعمراجعة هذه الصفحة فى 
عدد من الرسائل العلمية السابقة فى مجال التخصص ؛ بغرض الاسترشاد بها عند 
إعداد هذه الصفحة . 
التعريف بالمؤلف 

لايوجد هذا الجزء ‏ وهو اختيارى ‏ إلا فى الكتب والرسائل العلمية » وقد يأتى 
فى نهاية الكتاب أو الرسالة » أو بعد صفحة الاعتماد مباشرة فى الرسائل . ويتضمن 
التعريف بالمؤلف كافة البيانات المتعلقة بالباحث ؛ كالاسم كاملاً ٠»‏ وتاريخ ومحل 
الميلاد » والجامعات التى تعلم فيها » والدرجات العلمية التى حصل عليها » وموضوع 
تنلخقصصهة . 


0 
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الثناع 

إن الجزء الخاص بالثناء ( غ«عصعلء1مهساءة أو امعميععلع71ممساءة ؛ فكلاهما 
صحيح ) يأتى فى الرسائل العلمية قبل جدول المحتويات مباشرة ٠»‏ بينما يأتى فى 
البحوث المنشورة فى المجلات العلمية إما كتذييل للعنوان فى أسفل الصفحة الأولى » 
وإما فى نهاية البحث قبل قائمة المراجع مباشرة ) محسنيا نظام الدورية هذا 
الشأن . 


وفى هذا الجزء يكون أمام الباحث فرصة الإعراب عن تقديره لكل المساعدات التى 
قدمت له » والتشجيع الذى لاقاه أثناء إجرائه لبحثه . وينبغى ‏ عند تقديم الشكر - 
توخحى البساطة » والاختصار ٠‏ والدقة . مع انتقاء الألفاظ المهذبة والتعبيرات 
الرقيقة . 

ومن المهم جدا توجيه الشكر لمن يستحق ؛ فيشكر من اقترح المشكلة » ومن قدم 
قترحات مفيدة بخصوص تصميم البحث أو طرق تنفيذه » أو تفسير النتائج . ويجب 
أن يضع الباحث نفسه محل من يشكرهم ليعرف أن الشكر مهم جداً لمن يستحقه . 
ومع ذلك فلايجب تقديم الشكر دون الحصول على إذن سابق من يشكره الباحث ؛ 
فإن مجرد وجود اسم فرد ما فى البحث يعد مسئولية ٠.‏ 


ومن المرغوب فيه أن يكون الإنسان كريما فيما يتعلق بتوجيه الشكر لمن ساعدوه . 


جدول المحتويات 

يضم جدول المحتويات 5اد6ؤه00) 064 ع1261' عناوين جميع الأقسام. الرئيسية 
للرسالة » ومايوجد تحت كل قسم منها من عناوين رئيسية » وفرعية » وتحت فرعية . 
إلخ : تكتب جميع العناوين فى جدول المحتويات ‏ حرفيا - كما فى متن الرسالة 2 
وتنقل معها نفس الوسائل التى استخدمت فى تمييز مستوياتها المختلفة ( مثل نظام 
الترقيم » واستخدامات الحروف الكبيرة والمائلة ) » ولكن لاتوضع خطوط تحتها » ولا 
تكتب فى منتصف السطر كما قد يحدث فى المتن . ويكتفى فى جدول المحتويات 
بمستويين من الهوامش ؛ هما : هامش الصفحة » وهامش الفقرة . 
ةا 





جمحعة أفطرل الف للدي 

لايتضمن جدول المحتويات الأجزاء التى تسبقه من الرسالة ؛ مثل صفحة العنوان ٠‏ 
وصفحة الاعتماد . والإهداء ٠‏ وتاريخ حياة الباحث ٠‏ والثناء » ويشار فيه إلى 
الملخص العربى بكلمتى لالقصططتاة عأطتة . 


تككتب جميع سطور العنوان الواحد ‏ أي كان مستواه ‏ على مسافة واحدة 5108816 
لعندمة . ويتم شغل الجزء المتبقى من السطر الأخير لكل عنوان بخط من النقاط 
المتقطعة » إلى أن يصل إلى أرقام الصفحات المقابلة لها » والتى تميز فى عمود واحد 
فى معحاذاة الهامش الأيمن للصفحة . 

وتترك مسافة مزدوجة ععدمة - عاانامل بين العناوين المختلفة أياآً كان مستواها . 


تبذأ كتابة عناوين الأقسام الرئيسية من هامش الصفحة » وتكون بحروف كبيرة كما 
فى متن الرسالة . أما العناوين الرئيسية التى تندرج تحتها » وكذلك العناوين الفرعية 
التالية لها بممختلف مستوياتها ‏ فإنها تبدأ جميعها إلى الداخل بثلاث مسافات ٠»‏ وتميز 
عن بعضها البعض - كما تميز فى المثن ‏ بنظام الترقيم المستخدم ( الأرقام والحروف ) 
وبنوعية الحروف المستتخدمة ( كبيرة أم صغيرة » ومائلة أم عادية ») . وإذا كان النظام 
العشرى هو المتبع فى تقسيم أجزاء الرسالة فإنه يكتب فى جدول المحتويات ‏ طبق 
الأصل ‏ كما فى المتن . 

وفى حالة العناوين الطويلة التى تشغل أكثر من سطر واحد فإن السطور التالية 
للسطر الأول تبدأ بمحاذاة بداية الكلمة الأولى من العنوان » مع ترك المسافة التى توجد 
تحت الرقم أو الحرف المميز للعنوان ‏ إن وجد أى منهما ‏ ححالية . 

وتكتب كلمة ع238 ( تبدأ بحرف كبير ) بمحاذاة الهامش الأيمن للصفحة .» تحت 
مستوى العنوان 00111131115 01 18815" الذى يوجد فى منتصف أعلى الصفحة 
- بمسافتين 50266 ع1اناه0 . ويتم صف أرقام الصفحات ‏ فى جدول المحتويات - 
بحيث تنتهى جميعها عند الهامش الأيمن للصفحة ٠.‏ | 

وإذا احتاج جدول المحتويات إلى أكثر من صفحة فإن الصفحات التالية للأولى تبدأ من 
أعلى عند الهامش الأيسر بالعبارة التالية '(لعتاصتادمه) 0011181115 017 8181:1585 . 
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قائمة الجداول 
يكون مكان قائمة الجداول 1880165 01 156.آ فى الرسائل العلمية بعد جدول 
المحتويات مباشرة » وهذه الجداول تعد بنفس النظام الذى سبق بيانه بالنسبة لجدول 
المحتويات . 
حسب نظام التقسيم العشرى 5]622لاة [عمراءءل لأجزاء الرسالة . توضع هذه الأرقام 
فى الهامش الأيسر لقائمة الجداول ٠»‏ يليها ‏ من اليمين ‏ نقطة » ويتم صف الأرقام 
وكما فى جدول المحتويات .. تترك مسافتان ععهم5 616ته0 بين عناوين التداول 
المختلفة » ومسافة واحدة بين سطور عنوان الجدول الواحد . 
قائمة الأشكال 
يكون مكان قائمة الأشكال وهتتاع11 04 156آ.آ بعد قائمة الجداول مياشرة » وتعد 
بنفس النظام الذى سيق بيانه بالنسبة لقائمة الحداول . هذا .. مع العلم أن جميع الرسوم 
التوضيحية 07211885 » والرسوم البيانية ( المنحنيات والهستوجرامات ... إلخ ) 
وعتناعة/ »2 والصور الفوتوغرافية 55مة0]08ظم تعامل كأشكال 5عكناع51 » ولايميز 


سلاسل البحوث 


عندما يرغب الباحث فى نشر نتائج دراساته - على موضوع واحد ‏ فى سلسلة من 
البحوث » يفضل اشتراكها جميعا فى عنوان عام » ثم تأخذ كل منها رقمها فى السلسلة 
وعنوانآً خاصاً بها . ويتعين فى هذه الحالات تقديم البحثين الأول والثانى - على 
الأقل ‏ معآ ؛ لضمان وجود السلسلة . ومن الأفضل تقديم كل بحوث السلسلة معأ ؛ 
لضمان تقييمها يصورة متكاملة من قبل المحكمين الذين قد يرون ضم بعض أجراء هدء 
السلسلة معأ . 


1 تسمه 











أصول البحث العلمى 
الدورية » أو حتى فى عدد واحد منها ء يتعين عليه توضيح ذلك جيداً فى خطاب 
تقديم البحث للمجلة . 


ويتوسع بعض الباحثين فى سلاسل البحوث إلى درجة أن السلسلة الواحدة قد 
تشتمل على عشرات البحوث » كما فى المثال التالى للبحث رقم 7" من السلسلة : 
.لطاع طومة طلم .2 لهة ,12225111 .ذخ ,مجدعءم1261 .0 مطقط .0 .1/1 .8 ,عوم ع0 
15 210161353 1326م ث .111 .2825ماع ةتعاه1 عع هم طندم -اده181 ,1989 


.16570565 5م0616 أمقام 6ه عماتعتاء سه منهز «ماعه؟ 5تومعع 050)دم لدقصلة 2 


.8 - 542 : 90 بزعم1ه[قنتطط أضسقاط 

عنوان البحث 

بالرغم من أن عنوان الب لبحث هو أول جزء منه 3 فإنه يجب أن يكون آخر مايكتب 
فيه ؛ فهو يجب أن يبِرَرَ من واقع التتائج المتحصل عليها » وخاصة من مناقشة 
التتائج ؛ ليكون شبه جملة عكذقطام مؤثرة » أو يكون جملة تعد بمثابة ملخص للبحث 

شروط العنوان الجيد 

يمكن اختيار أى عنوان يفى بالغرض فى المسودة الأولى للبحث » ولكن الاختيار 
النهائى للعنوان يجب أن يحقق الشروط التالية : ا لول 

١‏ يجب أن يقدم العنوان معلومة مفيدة ( أى يكون 154008)]106 ) تشمل 
الموضوع الرئيسى ( فقط ) للبحث » بحيث يتمكن كل مطالع لعناوين البحوث من أخذ 
فكرة جيدة عن مضمونها . 

؟” ‏ يجب أن يتميز عنوان البحث بالدقة لإع8ردووعهة ؛ نفلا يعد القارئ بأكثر نما 
يحصل عليه من قراءة البحث ذاته ولايكون مضللا له . . وذلك نوع من الصدق فى 
الإعلان . 
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يجب أن يتميز العنوان بالوضوح التام . . فلاتوجد أية فرصة لإساءة الفهم أو 
الحيرة فى المعنى . ويجب أن نتذكر أن العنوان هو الذى يحدد ‏ غالبا إن كان القارئ 
سيستمر فى قراءة البحث 2 أم سيتوقف عنده . 

يجب أن يكون العنوان موجرا 0026156 » ويعطى الرسالة المطلوبة منه فى أقل 
عدد من الكلمات . ويجب أن نتذكر أن العناوين الطويلة تأخذ وقتا طويلاً من 
قارئها » وحيزاً كبيراً عند كتابتها فى قوائم مراجع البحوث » كما أن بعض الدوريات 
العلمية تضع حداً أقصى لعدد حروف العنوان ؛ فهو مثلا ‏ لايزيد على ١78‏ 
حرف طباعة ( متضمنة المسافات بين الكلمات ) فى ال .ك5 .2011 .506 .عط .ل » 








و ١١١‏ فى ععتعأه110:5 , و ٠٠١‏ فى لإع10مطاهةم0)لزط2 . وعموما .. يفضل عدم 
زيادة عنوان البحثٌ على ٠١‏ كلمات » والحد الأقصى له هو ثلاثة سطور كاملة بالآلة 
الكاتبة . 

4 يجب دائمآ تجنب استخدام كلمات مثل '8سناءعاقة درماعة' » و '5ه1لنا5 
هه“ 2 وه ماقع1" )2 ر 01 مالدوعظ' . و 027 «متفقطم8' , و 01 كاعهظ' ؛ 
لأنها لاتعطى القارئ أية معلومات مفيدة ؛ وبذا .. فإنها تكون مضيعة لوقت القارئ 
ولساحة من صفحات الدورية ( عن تمآه77 /ا/91١‏ » و همامنءآ .997.3 1111 - الرسالة 
الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين ‏ العدد الثالث من المجلد السابع ) . 

5 - يجب أن يتضمن عنوان البحث أكبر عدد من الكلمات المهمة لموضوع البحث » 
والتى يمكن أن يفهرس تحتها بطريقة سليمة ودقيقة . 

٠‏ - يذكر فى عنوان البحث الأسماء العادية للنباتات » مع قصر استخدام الأسماء 
العلمية على النباتات غير المعروفة جيداً » وتلك التى ربما لايكفى اسمها العادى ليميزها 
عن غيرها من المحاصيل ؛ مثل الفاصوليا . .وإذا ذكر الاسم العلمى فى العنوان فإن 
ذلك يكون دون ذكر لاسم مؤلف الاسم العلمى ٠»‏ الذى يؤجل لحين ظهور الاسم 
العلمى لأول مرة بعد ذلك . 

8 - يذكر فى العنوان اسم الصنف المستخدم فى الدراسة إن كانت لذلك أهمية خاصة » 
كما يمكن ذكر اسمى صنفين كحد أقصى . 

١‏ سسسم 











أصول البحث العلمى 

4 تذكر كذلك فى العنوان الأسماء العادية للمركبات الكيميائية المستخدمة » ولكن 
لاتذكر الأسماء الكيميائية الكاملة » أو الأسماء التجارية لتلك المركبات . 

٠‏ -يتنبغى تجنب ذكر الاختصارات والكلمات غير الواضحة المعنى (0858085) فى 
العنوان ‏ 

: ويستثنى من ذلك مايلى‎ ١ تبدأ جميع كلمات العنوان بحروف كبيرة [1)3ه08)‎ ١١ 

أ أدوات التعريف 5علتاتة » مثل : 8 » و ضق » وعط) . 

ب حروف الجر 0518085م28م » مثل : 2601 و هذلء وهم 2 و مسصصل , 
و معع ماعط . 


ج - حروف العطف 08[02]0095ه » مثل : 0مة » و طلاها . 
ولكن العنوان يبدأ دائماً بحرف كبير أي كانت الكلمة التى يبدأ بها . 


١‏ -غنى عن البيان أن الأخطاء اللغوية تكون ممجوجة فى عناوين البحوث » كما 
أن الأخطاء الشائعة فى مواضع أخرى لاتعد مقبولة فى عناوين البحوث . فمثلاً . 
إذا جاءت فى العنوان كلمات مثل 5010165 أو 0556278085 وهو أمر غير مرغوب 
فيه فإنها تتبع ب 04 ١‏ وليس ب 08 كما هو شائع ؟ فتصبح 02 5ءنلدا5 . أو -ره5ط0 
05 3)3085؟ ( عن آ770 /ال191 ).. ويجب أن نتذكر أن شيوع الخطأ اللغرى 510165 


ده » أو هه قصه6ة7ئمه065 لايجعل منه قاعدة لغوية سليمة ومقبولة . 

هذا .. وقد كانت بعض الدوريات العلمية تتطلب كتابة مايعرف بال 22188ناظ1 
4 .» وهو عنوان مختصر يبرز أهم كلمات العنوان ويكتب على رأس كل صفحة 
من الجانب الأيمن ٠‏ ولكن أوقف اتباع هذا الأسلوب فى الدوريات العلمية إلى حد 
كبير » ويقتصر تطبيقه ‏ حاليا ‏ على الكتب العلمية . 

صور وأساليب كتابة عناوين البحوث 

يلاحظ المدقق فى عناوين البحوث المنشورة ‏ خلال العقدين الأخيرين ‏ ابتعادا عن 
العنوان التقليدى ‏ الذى يبرز معاملات البحث ‏ إلى محاولة إعطاء القارئ فكرة أوسع 
سد كايا 
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وأشمل عن ماهية البحث وأهم نتائجه أحيانا . ولأجل تحقيق هذا الهدف .. أصبح 
أمراً عادياً أن تكون عناوين البحوث على إحدى الصور التالية : 
١‏ عناوين تبرز أهم نتائج البحث : 
تلك هى أفضل صور العناوين ؟َ لأنها تقدم للقارئ معلومة مفيذة ءِ فإذا كانت هذه 
المعلومة ضمن مجال اهتمامات القارئ فإنها تحفزه إلى قراءة البحث كاملا » وإذا لم 
تكن فى دائرة اهتماماته فإنها توفر عليه الوقت الذى كان يتعين عليه قضاؤه فى قراءة 
خلاصة البحث للحصول على تلك المعلومة . 
ومن أمثلة العناوين التى تعد بمثابة ملخص لتتائج البحث مايلى : 
-0غ 1218ل 5م1ما5001م 202120826 عدءانتطاء 5عأهانتستاة عمعع عكمعوتامة عمف 
.(1992 ,681-687 :4 1اء0 غمم[اط) .عستدعمت أل مغهد 
حتأمء51156 ضأع 20م م0غ10021ك60-1 2 15 ع1025:ه0 [ممعطم:ز1مم غمع1 مدعط لجمح8 
.(1992 ,317-323 :99 نإو10ه1آسجطط أسقاط) .ععة تدعك عتانزامء 0م مغ عاط 


-0اى 01 2600/1165 ععمقطمة 'واتدمعاصا غطعنا طوتط لسة (إعمعاءققع0 «لسنازوعمع م3 
ضوع صل عكماءتالة2 عممتطند تناع لمة ,عء5ة620:00م عتطرمء5ة ,عمهاتتدودتل علل«مجعم 


.(1992 ,1222-1227 :98 نووم 1ماولاطط أسقاط) .وعحوع1 


20170123علل) .021011 1 25650101102 3201101311113 0 مناه [تتستاك سسا 1و0 


.(1991 ,540-843 :83 لممننتول 


-5214 01 12016261 سه 15 معمعالزطاء مه طامتلدد نإ 120680م2م لإأمقسمامظ 


.(813-817 :12 التلاعسحام نتم لصه 1اعن) بأسق[ط) .5عم)هطام) صل لمعه 
-لتتكت لهت أمع عاعقاط مغ أسدأاقاوع:-2610 15 'معططتط5 وقناط' عع رام اكتاتيةة 
.(1991 ,33-34 ,31 :36 عتتط[دع نم18 سقتلسصط) .غطعتاط 
المتخصص » كما فى الأمثلة التالية : 
7 سس 











أصول البحث العلمى 
متسع8 بغأمقة غمم غدط ,رعمتففصصة نزط لععصلمة كوددماممرزد كمعلمء5117 طعقنتود 
.(1993 ,763-766 :83 نوه امطندمماتتط2) .أعوطها 8512 


5 ملغقدرم) سد معلمقه معاد 2تبجقسعتلخ م1 ععسماكتوعء 101 قتاءه1 عقث ع1 
نمه عقاتعة8401) .عقوعء أ كمدع ا امسوطهدء عأداتدوقة عمالاجصه غطا ع00ممه أمم 


.(1993 ,43-48 :240 وعتاعدةء© لمتعضء0 


1 عناوين موجرة : 
يبرع بعض الباحثين فى تقديم عناوين تجمع بين الإيجاز الشديد مع الوضوح التام » 
ومن أمثلة ذلك عنوان البحث التالى : 
-722 :27 ععمعاء 11015 .قتلاع تقاعطة 5ع70[عمة ندع .1992 .0 .ل ,لإعضمعدا[ 
128 


ففى كلمات ثلاث .. لخص الباحث بمنتهى الدقة والوضوح مضمون مقال يقع فى 
سبع صفحات » استعرض فيه الكاتب ل مرجع لشرح وتأييد وجهة نظره التى 
استعرضها فى المقال . 

وبالمقارنة . . فمازالت تظهر عناوين طويلة لبعض البحوث » ويعد ذلك مقبولا إذا 
كان لأجل توخى الدقة » كما فى العناوين التالية : 
.10 عشستلمعمة شلال طاومع11-1ت؟ 2 01 ده 1أمجترعاع عمط لنة ممتادء كتامء10 
-30اع حدمعآ عمقطاصز5 7126 مطعدء-1-عمقم20م10ءنزءمطتطتة-1 0م1206 -سمتعستتة تنه 
-16 م1 خللختلمط 15 01 5102ق1مهء له 5اتلعطيوءة 1مع0متتط ضسوعط عستتمم لم126 


(3) 20 (1992) يع81010 عمقادعع8101 أسماط .3010 علناأعع-120016-3 6غ ع05ممه 
١‏ 425-66 


-90ل(5 320 ممقة1م0م2 عط مغضة دمعة 01 ممغباط نكتل عط سه عستممقصه م1116 
عط 01 02 2ستسوعاء10 .1 .(للتق8 سطمعالياعوع نرمء زويعممعجطا) منأقدره 01 مدكقام 
كةللتت عط 012 163965 320 20015 12 0015م لمعا عتصدكة [مصلزة له عتمرمه[مممج 
(1992) مأمقاط .عدم جمالتك اأسقغاتاهدم ددع1-ع 0 تسقتةتلامعتد 15 لهمه عاوع8 تعموم8 
.48-2 (1) 187 
سد ول 





مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق م 


- عناوين على صورة أسئلة : 





لايوجد مايمنع من أن يكون العنوان فى صيغة سؤال مثير للانتباه فى أحد 
الموضوعات المثيرة للجدل » شريطة أن يقدم البحث إجابة شافية للسؤال المطروح ؛ 
ومن آمثلة ذلك مايلى : 


.(1011-1015 :8 نزعه0[مسطعةء0810/1) 7)دع مز ع532 نإللوء؟ مأهقام .عل).8 عتم 


نال صا أكلءتةء 500356ل5ء212ع 0[1(7م6200 مغقمدهغ 1ه قصصمة عامتغاسد 120 
.(17-26 :3 وومامصطعع! لهه نوع81010 أكء مقطاده20) 


أسقاط) (تأصقام صا كتمعطامزة لزع جلو 108 عنقاوطاتاة 2 عسماتسمع1عءة2 15 
.(1157-1162 :101 نزعم1م1ووطم 


وبالرغم من أن وضع عنوان البحث فى صورة سؤال مباشر أمر ممكن ومسموح 
به » إلا أن بعض نظم الحاسوب ( المبرمجة لأغراض الفهرسة ) ترفض الأسئلة ؟ 
لذا ... فإنه يمكن استبدال السؤال المباشر ببيان مباشر ؛ فمثلا . . قد يكون العنوان : 


657 ذ5أع1256 01 أمعادمه لدعاعه1ماط 15 تط/الا 
وهو عنوان يمكن إعادة صياغته كما يلى : 

.26065533 15 مأععقصة 1ه [أمدهه لوعاع1010ط تنا 
- عناوين تستهدف إبراز جانب معين من أهداف البحث أو نتائجه : 


من الأمور المستحدثة فى كتابة عناوين البجوث استخدام النقطتين الرأسيتين 0102© 
(:) فى وسط العنوان ؛ بهدف إبراز"الأمر الذى يلى النقطتين » وهو استعمال حميد. 
لل ههامه ؛ ومن أمثلة ذلك مايلى : 


-76862653 غأهقام (.آ سسباتصسلة ستعنفهقك) 61ممع2 قلتطه م2 اعدمعممة اع ندمل 
4 (اعتتعسلط) ععدعلءة أسمقاط) .و1 جامعممزط 200160 مذ سمتأءعتدلصة أممطة :دملا 
.(1992 ,215-219 


0 ممم 








أصول البحث العلمى 
مقاط داعه1[متكنيطط) .كأاههام 0غ ععأكصدنا عمعع :10 لمطاعمم نتاعم 3 الاملادء5001 
(1992 ,230-234 :85 متها 





أسماعم المؤلفين 0 وعناوينهم 5 ووظائفهم 

يعرف هذا الجزء من البحث » الذى يأتى بعد عنئوان البحث » والذى يضم اسم 
الباحث ‏ أو الباحثين ‏ الذين قاموا بإجراء الدراسة ( المؤلفين 00155)نالة ) » 

تحديد أسماء المؤلفين وترتيبها 

تأتى أسماء المؤلفين الذين قاموا بإجراء الدراسة وترتيبها بعد عنوان البحث » وتأتى 
مع ذلك فرصة كبيرة لفقد الأصدقاء .. إن اختيار الأسماء وطريقة ترتيبها يتطلب 
عدالة وواقعية ؛ فالمؤلف الذى يأتى اسمه أولا يعرفٍ باسم #وطاتاخ #مندء5 » وهو 
الذى يتلقى معظم التشريف عن البحث : ويجب ألا يكون لعامل السن أية أهمية فى 
اختيار الاسم الأول » وخاصة أن وجود اسم عالم بارز ‏ فى مجال ما كباحث 
مشارك 00-0 مع باحث أقل شهرة تجعله )0 أى العالم البارز ( يحصل على 
معظم التشريف - على أية حال أيا كان ترتيب الأسماء . 


ومن جهة أخرى .. فإن قيمة الإنسان العلمية لاترتفع لمجرد وجود اسمه على 
بحث ما ء ذلك لأن كثيراً من البحوث تحوى عديداً من الأخطاء » وعندما تكتشف 
هذه الأخطاء ببحوث لاحقة فإن ذلك يقلل من شأن الأسماء الموجودة على البحث ؛ 
ولذا .. فإن وجود اسم الباحث المشارك على البحث يعد شرف ومسئولية - مع فى 


آن واحد . 


ويشترط بعض الباحثين لذكر أسمائهم أن يكونوا قد أسهموا بنصيب وافر فى 
البحث أكثر من مجرد إقتراح المشكلة أو الإشراف عليها من مركز عال . كذلك يشترط 
البعض - تمن يحترمون أنفسهم ويحافظون على سمعتهم العلمية ‏ قراءة البحث 
بتعمق » ومراجعة كل العمليات الرياضية والإحصائية » ومراجعة النتائج المنشورة مع 
للا ”0 





مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق ب 
التتائج الأصلية التى تم جمعها » ومتابعة المناقشة ؛ ذلك لأن المؤلف كثيراً مايسأل 
ليشرح بحثه أو يدافع عنه . 

وفى المقابل . . ليس من العدل أن يمتنع باحث كبير عن كتابة اسمه مع باحث آخر 
أصغر منه لايمكنه الرد على النقد الذى قد يوجه للبحث ٠‏ بينما كان هذا الباحث 
الأخير يتلقى تعليمات فقط من الباحث الأكير منه بخصوص طريقة تصميم وتنفنيذ 
البحث ( عن همكل؟ 1967 ) . 

طريقة كتابة أسماء المؤلفين 

تكتب أسماء المؤلفين على البحوث بصورتها العادية ؛ بمعنى أن يكتب الاسم الأول » 
فالأوسط 3 فالأخير لكل مؤلف 8 ويختصر ‏ عادة ‏ الاسم الأوسط 3 كما قد يختصر 
الاسم الأول أيضا » ويكتفى بالحرف الأول لكل منهما (16315مة) ؛ فمثلا .. لو كان 
اسم المؤلف : محمد على سالم .. فإنه يكتب بالإنجليزية إما الى 20نتستقطه/8 
متعلة5 » وإما ستعلة5 .كط .]8 . 





أما فى الرسائل العلمية .. فإن اسم الباحث ( الثلائى . أو الرباعى » أو حتى 

وتّفضل كثير من الدوريات أن يذكر الباحث اسمه الأول كاملاً » ولكن تبقى له 
الحرية فى أن يكتفى بالحرف الأول منه » كما يفَضل أن يكتب الحرف الأول من الاسم 
عند الإشارة إلى أبحائهن . 

وتكتب أسماء مؤلفى البحوث مجردة من ألقابهم العلمية . 
لآخر ‏ عند كتابته بالإنجليزية ؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى التباس الأمر على الباحثين 
الآخرين بشأن مؤلفى البحوث المنشورة فى موضوع معين » كما يؤدى إلى ظهور اسم . 


سسييد, 





بل أصول البحث العلمى 
المؤلف الواحد فى مواقع مختلفة من قائمة مراجع البحث الواحد . وعلى الباحث أن 
يختار الصورة التى يراها مناسبة لاسمه عند نقله إلى الإنجليزية » ثم يلتزم بها بعد ذلك 
فى البحوث التى قد ينشرها لاحقاً . 


وعلى سبيل المثال . . نهد أن اسما مثل : حسن محمد أحمد عبدالباقى يمكن أن 
تظهر أى من مكوناته ‏ فى الإنجليزية - يصور مختلفة كما يلى : 





الاسم العربى المقابل الإنجليزى 
لجسن ؛ 1135532 2 .11 

أحمد لمسطط ؛ ر لعسطط .؛ رعذ 

محمد س1 »؛ رو لع دتسقطه38 . و .34 


عبدالباقى علد ظ-اعلطهى . و علة8-انلطف ؛ ر علة8-[هلطة ؛ و خئلة8 .م 


وقد يكتب الباحث اسمه رباعيا 0 أو يكتبه ثلاثيا مع حذف اسم الأب أو الجد 2 
وقد يكتبه ثنائيا مع حذف اسم كل من الأب والجد ؛ وبذا . . تتعدد ‏ كثيراً - الصور 
التى يمكن أن يظهر بها اسم الباحث الواحد . 

نظام ربط أسماء المؤلفين بوظائفهم وعناوينهم 

يختلف نظام ريط أسماء مؤلفى البحوث بوظائفهم وعناوينهم من دورية لأخرى . 

فإذا كان للبحث مؤلف واحد » أو مؤلفان » أو أكثر » ويعملون فى جهة واحدة 
الجهة التى يعمل فيها المشاركون فى الدراسة . 

وإذا كان للبحث مؤلفان يعملان فى جهتين ( قسمين ) مختلفين . . تكتب الأسماء 
حسب الترتيب المرغوب فيه » ويعقب كل اسم منهما اسم وعنوان الجهة التى يعمل 

أما إذا كان للبحث أكثر من مِؤَلَّمَين يعملوثة فى أكثر من جهة واحدة . . فإن بعض 


مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق 

الدوريات تشترط ذكر أسماء كل مجموعة من المؤلفين الذين يعملون فى مكان واحد 
معآ » ويعقيها اسم وعئوان الجهة التى يعملون فيها . وتكون حرية ترتيب أسماء 
المؤلفين ‏ فى هذه الحالة ‏ مقيدة بترتيب ذكر الجهات التى يعملون فيها . 

وإذا لم تشدت تشترط الدورية القيد السابق الخاص بتوزيم أسماء المؤلفين حسب أماكن 
عملهم .. فإن للمؤلفين حرية ترتيب أسمائهم بالصورة التى يرغبون فيها » مع ذكر 
أسماء وعناوين الجهات التى يعملون فيها كتذاييل 70000165 أسفل الصفحة . 

وتتعين الإشارة إلى اسم الباحث الذى يمكن الحصول منه على نسخ مطبوعة من 
البحث (5استدوء؟) . 





أما وظائف المؤلفين ( 8006 [هههزودع]0:م » مثل أستاذ أو أستاذ مساعد ... إلخ ) 
فإن ذكرها اختيارى ٠»‏ وتتطلب معظم الدوريات ‏ فى حالة الرغبة فى ذكرها ‏ أن يكون 
ذلك كتذايبل أسفل الصفحة . 

ومن الأمور الأخرى التى يتعين مراعاتها مايلى : 

١‏ عدم ذكر أسماء أية أقسام أو جهات لم تجر فيها الدراسة ا 

١‏ - إذا تغير عنوان أحد المشاركين فى الدراسة بعد إجراء البحث - وقبل تقديمه 
للنشر - فإن العنوان الجديد يكتب فقط كتذييل » ويكون الفضل ‏ حيتئذ ‏ للجهة العمل 
السابقة التى أجرى فيها البحث . 


كتذييل . 

5 - إذا كان البحث جزءا من مشروع بحثى مدعم من جهة ما فإن إسناد الفضل إلى 
تلك الجهة يمكن أن يتم كتذييل » أو فى جزء مستقل ١‏ للثناء ) ٠‏ ويتوقف ذلك على 
نظام الدورية أولا » ثم على شروط التهة المقدمة للدعم ثانياً » ثم على رغبة الباحث . 

تذاييل الصفحة الأولى للبحث 

تظهر التذاييل أسفل الصفحة الأولى ( أو العمود الأول من الصفحة الأولى ). 


١6‏ سم 





لس أصول البحث العلمى 
للبحث » وتشترط بعض الدوريات أن تخصص صفحة مستقلة للتذاييل المتعلقة 
بالبحث ومؤلفيه تأتى بعد الصفحة الأولى التى تخصص للعنوان وأسماء المؤلفين . 
يشترط فى التذاييل أن تشكل كل منها جملة كاملة واحدة على الأقل » وأن تكتب كل 

وبالإضافة إلى التذاييل المميزة بحروف أو أرقام أو علامات ( حسب نظام المجلة ) 
فإنه تظهر أولا ‏ وقبل التذايبل المميزة ‏ تذاييل أخرى غير مميزة كما يلى : 

١‏ تاريخ تَسَلّم البحث » مع ترك مسافة خالية للتاريخ الذى تضعه هيئة تحرير 
الملجلة عتد تسلمها البحث . 

؟ - تعريف بالبحث كجزء من سلسلة بحوث للقسم منشورة من مشروع بحثى معين 
إن وجد ‏ مع ذكر البيانات المتعلقة بالبحث فى تلك السلسلة . 

'"' - ملاحظات على العنوان ‏ إن وجدت ‏ مثل كون البحث جزءاً من رسالة 
ماجيستير أو دكتوراه 3 ولانجوز إضافة أرقام أو علامات قييز خاصة بالتذاييل إلى 
العنوان ؛ لأن ذلك قد يسبب مشاكل عند الإشارة إلى البحث فى دوريات الملخصات . 

5 الشكر إن وجد ء» ولاتستتخدم فى هذا التذييل الألقاب المهنية ( مثل أو 
205 ) »2 أو الرسمية ( مثل : .28/3 » و .3635 » و 24155 » و .245 ) » أو الدرجات 
العلمية . ويفضل ذكر الأسماء التئ يقدم لها الشكر كاملة . 

وتشترط بعض المجلات تذايبل أخرى غير مميزة تتعلق بعدم تحمل المسئولية تجاه 
المواد أو المركبات التى يأتى ذكرها فى البحث . 

أما التذاييل المميزة بأرقام » أو حروف » أو علامات ( تستخدم معظم الدوريات 
نظام الأرقام ) فإنها تأتى بعد التذاييل غير المميزة مباشرة » وتتضمن مايلى : 

١‏ اللقب العلمى ووظيفة مؤلف البحث 3 ويتبع ذلك بالعنوان الحالى إن اختلف 
عن عنوان المراسلة المذكور فى ال عصتالاط . 


لسسل ام 








مكونات البحث أو الرسالة : التنظيم العام الأوليات ‏ الملاحق 

؟ ‏ العنوان الأصلى للمشاركين فى البحث من الأساتذة الزائرين ومن على 

١‏ فى حالة وفاة أحد مؤلفى البحث يذكر ذلك كتذييل هكذا : 64قوعءء2 ء 
ويفضل إكمال الجملة بذكر تاريخ الوفاة . 

وتشترط معظم الدوريات العلمية عدم وضع تذاييل فى أى مكان آخر من البحث 
باستثناء الحداول 5 


المستخلص 


يعرف المستعخلص المنشور ضمن البحث ( موجز أو خعلاصة البحث ) ياسم 
قذ5ط سا5 » ولكن اسم 465266 هو الأكثر شيوعاً » ويطلق الاسم الأخير 
(امماوطة) على مستخلص البحث ٠‏ سواء أكتبه الباحث ونشر مع البحث » أم أَعدّ 
بمغرفة دوريات المستخلصات . 


يجب أن يولى المؤلف المستخلص :ن8ناوطه عناية فائقة » وأن يتذكر أن نسبة كبيرة 
من الباحثين تكتفى بقراءته ؛ الأمر الذى يتطلب من المؤلف جهدا كبيرا لإخراجه 
بالصورة التى تشجع القارئ على الاستمرار فى قراءة بقية أجزاء البحث . 

وأول المبادئ فى كتابة المستخلصات أن تقدم للقارئ معلومات مفيدة .. معلومات 
وحقائق وأرقام تم التوصل إليها » ولايكون مجرد امتداد لعنوان البحث . ولن يجد 
المؤلف كثيرا من الدوريات التى تقبل نشر بحوث تقتصر مستخلصاتها على القول إن 
موضوعا معينا قد درس أو نوقش ؛ فالمطلوب هو أن تكتب باختصار مادرس أو 
نوقش .. وإلا قما جدوى المستتخلص ؟ . 

ولأنه مستخلص . . فإن معظم الدوريات العلمية تحدد له طولا لايتعداه يكون ‏ 
عادة ‏ حوالى © / من طول البحث الكامل ؛ أى بمعدل صفحة واحدة عن كل ٠١‏ 
صفحة من البحث » بما فى ذلك صفيحات الجداول والأشكال . وتضع بعض 
١م‏ سس 








أصول البحث العلمى 
الدوريات حدا أقصى لعدد كلمات المستخلص ؛ مثل ٠١ 65٠‏ كلمة للبحوث التى 
لايتعدى طولُّها صفحتين من صفحات المجلة » و ٠٠١‏ كلمة للبحوث الأطول من 
ذلك . 

والمستخلص فى جميع الدوريات العالمية الانتشار عبارة عن فقرة واحدة لايزيد عليها 
مهما كان طوله . 


وتتطلب بعض الدوريات ‏ مثل ال لإ3:50108م0وطط ‏ أن يفصل المستخلص عن 
ال وهنا-رط ‏ من أعلى ‏ وعن بقية البحث ‏ من أسفل ‏ بخط أفقى . ا 


يجب أن يتضمن المستخلص فكرة موجزة عن المعاملات التجريبية التى تمت دراستها 
ومواسم وسنوات الدراسة » وأهم التتائج التى تم التوصل إليها » مدعمة إحصائيا ؛ 
بمعنى أن يوضح فى المعاملات كانت مختلفة جوهريا عن بعضها » وأيها لم تختلف 
جوهريا فى تأثيرها على الصفات القيسة ٠.‏ 

ويجب أن يبرز المستخلص العلومات الجديدة » وأهميتها » وتطبيقاتها » وأن يوضح - 
بجلاء ‏ إن كانت العبارات القاطعة التى يأتى ذكرها فيه هى ١‏ نتائج » فعلية تم التوصل 
إليها » أم أنها « استنتاجات »© و « اجتهادات »© تم التوصل إليها بعد مناقشة النتائج . , 

ويجب أن يذكر فى المستخلص الأسماء العلمية الكاملة ( متضمنة أسماء المؤلفين ) 
للكائنات الحية المستخدمة فى الدراسة ( متضمنة أسماء واضعى الأسماء العلمية ) إن 
لم تكن قد وردت فى عنوان البحث . 

وفى جميع الحالات . . يجب ألا يتضمن المستخلص أية معلومات لم يرد ذكرها فى 
البحث ذاته » وألا يتضمن أية مناقشة للنتائج » كما تشترط كثير من الدوريات ألا 
يتضمن المستتخلص إشارات لحداول أو أشكال » أو إشارات لبحوث سابقة (ق«مفماك) 
إلا إذا كان ذلك أمرأً حتميا لامناص منه » كما لاتستخدم فى الملخص اختصارات 
مبتكرة » ولكن يسمح بالاختصارات التى تمثل الحرف الأول لكل كلمة من مجموعة 
من الكلمات التى يتكرر ذكرها فى البحث » كما فى المعاملات البحثية . 





صصح اذد 
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مستخلصات الرسائل 
يكون مستخلص الرسالة منفصلاً عنها » ولاترقم صفحاته معها » ولايذكر ضمن 
جدول المحتويات . 


يكتب المستخلص على مسافتين 3664م5-ها1طاناه4 » ويتضمن كلمة '485:124607 
فى أعلى الصفحة » واسم طالب الدراسات العليا الحاصل على الدرجة ( يكتب 
معكوسا ؟َ أى أسمة الأخخير أولا 3 ثم فاصلة 3 ثم أسمه الأول ».٠فالأوسط‏ ) 3 
وعنوان الرسالة » واسم رئيس لجحنة الإشراف ( أو أسماء جميع المشرفين ) على 
الطالب ٠‏ ثم مستخلص الرسالة . 

يشترط ‏ غاليا ‏ ألا يزيد عدد كلمات المستخلص على ٠٠٠١‏ كلمة فى رسائل 
الماجيستير 50 1 كلمة فى رسائل الدكتوراه : 
الكلمات المفتاحية الإضافية 

يلى المستخلص مباشرة ( إما فى نفس فقرة المستخلص » وإما فى السطر التالى لها 
مباشرة حسبا نظام الدورية ) سرد للأسماء الكيميائية الكاملة للمركبات التى 
استخدمت فى معاملات البحث وأتى ذكرها فى المستخلص ٠‏ متبوعة بالاسم العادى أو 
المختصر ‏ لكل منها ‏ بين قوسين ؛ فمثلا .. قد يكتب بعد المستخلص : 

-1)-2 :(اتسدطعةء) عافسدطعدء[ تطاعم [تمعلة طامهم-1 56 5عتصقم لمعتسعط6 
.(طء5ممتل) [آمسعطممئتسذل-4-6-([نزممءم ا توطاعم 
ويأتى مكان الكلمات المفتاحية الإضافية 70505 1006 400160021 بعد الملخص 
مباشرة » مع بداية سطر جديد » أو كاستمرار لفقرة المستخلص حسب نظام الدورية ؟ 
وهى كلمات إضافية ؟ لأنها تكون إضافة إلى ماجاء ذكره فى عنوان البحث . 
ولايسمح عادة بأكثر من عشر كلمات مفتاحية إضافية. » ولكن يختلف العدد المسموح 
' وقد يكون هذا الجزء بعنوان ١‏ الكلمات المنتاحية 5ل:70ه؟1 ؛ ؛ حيث يمكن أن ' 
يتضمن كذلك الكلمات المفتاحية التى جاء ذكرها فى عنوان البحث . 
5م مسمس 








ل أصول البحث العلمى 
تتضمن الكلمات المفتاحية الأسماء العلمية ( دون أسماء مؤلفيها ) والأسماء العادية 
للأنواع النباتية » والأسماء العادية للمركبات الكيميائية المستخدمة » والمصطلحات 
الفسيولوجية والباثولوجية المستخدمة . يجب استخدام أسماء ذات فائدة عند فهرسة 
الموضوع ٠»‏ مع تجنب استخدام الكلمات الشديدة العمومية 2 مثل 7 عق خا 
الملاحق 
توجد الملاحق 5ع016معممة ( أو وععتلمعممه  )‏ عادة ‏ فى نهاية الكتب 
والرسائل الجامعية . وعند الضرورة لايوجد مايمنع تخصيص ملحق خاص فى نهاية 
كل قسم من الأقسام الرئيسية للرسالة أو أقسام الكتاب . توضع فى الملاحق كافة 
البيانات التى لايجوز وضعها فى متن الرسالة » ويحتمل أن يحتاج إليها القارئ المدقق ؛ 
مثل البيانات الأصلية غير المحللة إحصائيا » وبيانات الأرصاد الجوية » والبيانات 
يميز كل ملحق *41ههمجه بحرف أو رقم خاص به مالم يستخدم النظام العشرى 
فى تقسيم أجزاء الرسالة ؛ فيقال مثلا ل «تلهءمو ٠‏ و 8 «تلمعءممة , أو -مرف 
1 «نفهعم » و 11 «تلدعووة ... إلخ . وفى حالة اتباع النظام العشرى يأخذ كل 
ملحق رقما خاصا به بعد الرقم الخاص بالقسم الذى يتبعه ؛ مثل 10.1 1لمهمف ١‏ 
و 10.2 ألسععوجظ . . . إلخ : 
يجب أن يكون لكل ملحق عنوان خاص به » كما تذكر جميع الملاحق فى جدول 
المحتويات . 
وبالنسبة للبحوث . . فإن النتائج الهامة الملتحصل عليها ‏ التى لايمكن أن يستوعبها ' 
البحث المنشور لكثرتها ‏ يمكن الإشارة إلى توفرها لدى الباحث أو لدى هيئات أو 
مؤسسات معينة » مع بيان إمكانات الاطلاع عليها أو الحصول. على نسخة منها عند 
الطلب . كذلك يمكن الإشارة إلى الرسائل العلمية التى يمكن أن تحتوى على مثل 
هذه التتائج : 
وفى الو لايات المتحدة الأمريكية . . توفر ال 5هه300ةعتامن2 'صقتلتحسسة لمدم دم 
سب 5م 
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61 ( تكتب اختصارا: 28258 ) خدمات خاصة للباحثين ‏ عند الطلب ‏ بإيداع 
التتائج الهامة المفصلة ‏ الخاصة بالبحوث المنشورة فى المجلات العلمية الرائدة ( والتى 
لايمكن نشرها فى تلك المجلات لتسببها فى زيادة تكلفة النشر بصورة كبيرة ) - فى ال 
5ف فى صورة 085056عنتط » مع الإشارة إلى ذ لك فى البحث المنشور . ويمكن - 
عند الطلب ‏ الحصول على نسخة من تلك التتائج . 


مس سس ب سب م 7س سس م ميت 0/ تسم 


الفصل الثالث 


مكونات البحث أو الرسالة : المتن 


يتضمن متن البحث أو الرسالة الأجزاء الرئيسية لموضوع البحث أو الرسالة » كما 
يلى : 

: ثحبلا_-١‎ 

يتكون متن البحث من جزء يلى الخلاصة يحتوى على المقدمة واستعراض الدراسات 
السابقة بدون عنوان ( أو تحت عنوان ” المقدمة » ) » تليه أجزاء : المواد وطرق البحث » 
والتتائج © والمناقشة . وكذ خض بوره تفل تمت عنواة " الاستنتاجات © » أو قد تذكر 
الاستنتاجات ضمن المناقشة . وقد تضم النتائج والمناقشة معا تحت عنوان ' النتائج 
والمناقشة © . 

؟ - الرسالة 

يتكون متن الرسالة من كل من : المقدمة » واستعراض الدراسات السابقة » 

والنتائج » والمناقشة » والاستنتاجات ( اختيارى ) » والملخصين الإنجليزى والعربى . 

ونظرا لاشتراك البحوث مع الرسائل العلمية فى عديد من الأمور المتعلقة بمتن 
البحث » واختلافهما فى أمور أخرى كثيرة . . لذا فإننا نناقش طريقة كتابتهما معا 
- تجنبا للتكرار ‏ مع التمييز بينهما حينما تكون هناك حاجة إلى التمييز . 
المقدمة 

تشكل المقدمة 1500064085 جزءاً أساسياً من الرسالة العلمية » أما فى البحوث 





لل أصول البحث العلمى 
التى تنشر فى الدوريات ٠»‏ فقد يخصص لها جزء تحت هذا العنوان » أو أنها قد توجد 
ضمناً فى الفقرات الأولى من البحث بين جزأى ” المستخلص * و ” المواد والطرق ؟ » 
ويتوقف ذلك على النظام الذى تأخذ به الدورية . 





إن الهدف الأساسى من المقدمة هو إبراز أهمية موضوع الدراسة ومبرراته ٠»‏ مع 
ربطه بنتائج الدراسات السابقة فى نفس المجال . ويجب أن يتم ذلك بصورة موجزة ؛ 
'فليس من الضرورى ولامن المرغوب فيه الإسهاب فى شرح الدراسات السابقة » بل 
يكتفى فقط بذكر مايلزم لإعطاء القارئ غير الملم بالموضوع فكرة موجزة عما تم 
إنجازه 3 وأين تقف البحوث من هذا ال موضوع حاليا . ولكن يلزم عدم تجاهل عمل 
الآخرين » مع الإشارة إلى مايكفى من الدراسات السابقة لمتابعة الموضوع لمن يرغب 
فى ذلك ء وخاصة الإشارة إلى المقاللات التى تستعرض اليحوث السابقة 263169 
5655 فى المو ضوع ذاته . 
ويجب أن تضيف المقدمة معلومات إلى القارئ » وألا تكون مجرد تكرار لا ورد 
فى عنوان الدراسة أو فى المستخلص » وأن تتضمن شرحا عاما لكيفية تناول الموضوع . 
وفى حالات الملاحظات العلمية 78]0]65 ( أو 05:مم286 ,580 ) التى لاتتضمن 
ملخصا لها .. يجب أن تحل المقدمة ‏ جزئيا - محل المستخلص ؛ فتعطى نبذة مختصرة 
عما يجب أن يتوقعه القارئ . 
وتنتهى المقدمة دائماً بذكر واضح - لالبس فيه لأهداف الدراسة » على أن تأتى 
تلك الأهداف منطقية مع تسلسل الأحداث من واقع استعراض الدراسات السابقة الذى 
أتى بيانه فى المقدمة . وباختصار .. يجب أن تعطى المقدمة إجابة واضحة ومنطقية 
عن السؤال : ١‏ لاذا » أجرى. البحث ؟ ؛ علما بأن الإجابة عنه تكون دائما بصيغة 
الفعل الماضى . 
أستعرا اض الدراسات السابقة 
الهدف منها 
يكو ن الهدف من استعراض الدراسات السابقة 11618156 01 12607169 هو تعريف 


مكونات البحث أو الرسالة : المتن ١‏ 
القارئ بكافة الدراسات التى سبق إجراؤها فى موضوع البحث » مع عرضها بطريقة 
بيان أسباب أوجه الاختلاف بينها إن وجدت . 





وبينما يشكل استعراض الدراسات السابقة جزءاً أساسيا من الرسائل العلمية ... 
فإنه لايوجد ‏ عادة ‏ جزء بهذا العنوان فى البحوث المنشورة ؛ حيث يكتفى باستعراض 
الدراسات السابقة ضمن مقدمة البحث » التى تكتب ‏ هى الأخرى ‏ غالبا - بدون 
عنوان مميز خاص بها . شْ 

هذا .. وليس من الضرورى - ولامن الصحيح ‏ أن يتضمن الجزء الخاص 
باستعراض الدراسات السابيقة كافة المراجعم التى يرد بيانها فى قائمة مراجع البحث أو 
الرسالة . فبعض المراجع ‏ مثل المتعلقة بمواد وطرق الدراسة ‏ ليس لها مكان إلا فى 
هذا الجزء ١‏ المواد وطرق الدراسة » . ولكن الأمر يختلف إذا كان الهدف من الدراسة 
هو مقارنة مواد أو طرق معينة بغيرها ؛ حيث يكون مكان المراجع التى تتناول هذا 
الأمر فى الجزء الخاص باستعراض الدراسات السابقة . كذلك قد يتطلب تسلسل الأحداث 
فى المناقشة الإشارة إلى مراجع معيئة تفيد فى تفسير النتائج المتحصل عليها » ولكنها 
لاتكون وثيقة الصلة بموضوع الدراسة ذاته » ومثل” هذه المراجع لايشار إليها فى الجزء 

طرق الإشارة إلى المراجع 

تكون الإشارة إلى المراجع فى متن البحث أو الرسالة بأحد نظامين.؛ هما : إما 
مؤلف البحث وسنة النشر » وإما برقم البحث كما يرد فى قائمة المراجع . ولايتبع 

يتعين عند الإشارة إلى مرجع ما أن يكون ذلك بعد المعلومة التتى استمدت منه 
مباشرة ٠»‏ ولايشترط أن يكون ذلك فى نهاية الجملة .. وتتوقف طريقة الإشارة إلى 
المرجع على النظام المتبع كما يلى : 

١‏ فى حالة نظام الأرقام يوضع الرقم الخاص بالمرجع بين قوسين بعد اسم مؤلف 
8 لسلسم 








سل أصول اليحث العلمى 
المرجع مباشرة فى الحالات التى يشكل فيها اسم المؤلف جزءاً من الجملة ؛ فيقال - 
مثلا ‏ '...لعاةعتلهة (14) ه8208“ . وقد يكتفى بوضع الرقم الخاص بالمرجع بعد 
المعلومة مباشرة إن لم يكن هناك داع لذكر اسم مؤلف المرجع كجزء من الجملة . 
ولاتسمح معظم الدوريات العلمية بوضع رقم المرجع كحرف فوقى 62501104ما5 . 
١؟-أما‏ فى حالة نظام المؤلف والسنة ( نظام هارفارد 5)670/ز5 8132030 ) فإن سنة 
النشر تحل محل رقم المرجع كما سبق ؛ فتكتب ‏ مثلاً ‏ إما فى صورة 87808 
...لع أدعنلصة (1993)' » وإما فى صورة *...(1993 ,820385) ل6أوع1لصا معفط مقط )11 . 
وبينما تكون سنة نشر البحث - دائماً ‏ بين قوسين . . فإن اسم مؤلف البحث قد 
وعندما يكون لؤلف واحد أكثر من بحث منشور فى سئة واحدة فإن هذه اليحوث 
تميز من بعضها بإضافة حرف صغير ‏ من بداية حروف الهجاء ‏ إلى جانب سنة النشر . 
دون ترك مسافة بينهما ( مع ضرورة إضافة نفس هذه الحروف إلى هذه البحوث فى . 
قائمة المراجع كذلك ) ؛ فيكتب مثلاً (19918 طافس5) » أو (19913,0 طافصة) . 
وإذا تشابه الاسم الأخير لأكثر من مؤلف واحد » مع تشابه بحثيهما ‏ كذلك ‏ فى 
سنة النشر فإنه يشار إليهما باستخدام الاسم الأول مع الاسم الأخير ؛ فيكتب مثلاً : 
(1985 ,طافصد5 1ندهم) » و (1985 ,طاتدك صذذالة/0) . ولاتطبق هذه القاعدة إلا إذا 
كانت قائمة المراجع غير مرقمة . 
وإذا كان للبحث الواحد مؤلفان فإنه يشار إلى الاسم الأخير لكليهما ؛ مثل 
(1990 ,طتتصرة لمعه مجمع8)ء2 أو 'لعندعنلمز (1990) لاتسرك لمة ممبورط' . 
أما إذا كان للبحث الواحد أكثر من مؤلفين فإنه يكتفى بذكر الاسم الأخير لأولهم 
متبوعاً بكلمة .له كه ؛ مثل (1992 ..1ة أ طاتط5) . أو '(1992) .له غأه طاتص5 
نومع“ . ويلاحظ أن .له © تنتهى بنقطة ولايوضع تحتها خمط » كما لاتوجد نقطة 
بعد ؛© » ولاتوجد فاصلة بعد .6:21 التى تأتى خخارج القوسين . 


حكنت اه 





مكونات البحث أو الرسالة : المتن ل 

وبالنسبة للبحوث التى يكون لها ثلاثة مؤلفين فإن القاعدة السابقة تنطبق عليها » 
ولكن دوريات قليلة تفضل كتابة أسماء المؤلفين الثلاثة فى أول مرة يأتى فيها ذكر 
البحث ؟ فيكتب مثلاً (1993 ,طانتهة3 0هة ,65ه10 ,808/8): ثم يشار إلى البحث فى 
صورة (1993 ,.لة أء هه82) بعد ذلك . 





وفى جميع الحالات السابقة يمكن أن يحل رقم المرجع محل سنة النشر فى 
الحالات التى تكون فيها قائمة المراجع مرقمة » مع ذكر اسم مؤلف ( أو مؤلفى أو 
مؤلفى ) البحث كجزء من الجملة ؛ فيكتب مثلاً : 
0 (7) مم8 
لعرممع؟: (6) طاتسسة اسه ممع 
لضنام (9) طاتتد5 320 1025 ,مجوعظ 
لعاماة (9) .21 أء مرامر 
لصدمة (30) .21 اع طاتددد لمج (18) 5عدصول 
غقط) (23 ,8 ,5 ,2) لعاأقعععتاد دعءط مقط غ1 
تُفصل الإشارات إلى المراجع المختلفة ‏ التى يأتى ذكرها بين قوسين فى متن 
البحث ‏ بفاصلة منقوطة » دون إضافة كلمة 4ه قبل المرجع الأخير » ويكون ترتيب 
المراجع المذكورة معا أبجديا » وليس زمنيا ؛ فتكتب ‏ مثلاً ‏ على الصورة التالية : 
.(1990 ,طاتصرك :1988 ,قعدم1 :1992 ,ممعصطه1) 
الدقة والأمانة فى النقل عن الآخرين | 
من الأمور المسلم بها فى البحث العلمى أن يكون الباحث قد اطلع بنفسه على 
. جميع المراجع التى ذكرها فى دراسته ؛ فليس من الأمانة العلمية استقاء الباحث 
لمعلومات أوردها فى ببحثه من مرجع ماع ثم الإشارة إلى أصول 0 مراجع ) تلك 
المعلومات كما أوردها المرجع الذى نقل عنه » دون أن يكون قد اطلع على تلك 
الأصول بنفسه ٠»‏ ويزداد الطين بله حيلما يتجاهل المؤلف المرجع الذى نقل عنه كلية . 








أصول البحث العلمى 

إن الأمانة العلمية تقتضى اطلاع الياحث على المصادر الأصلية بنفسه ء مع إعطاء 
كل ذى حق حقه . وإذا تعذر ‏ فى حالات معينة ( لايجوز تكرارها كثيراً فى البحث 
أو فى الرسالة الواحدة  )‏ العثور على المصدر الأصلى المرغوب فيه فإنه يمكن النقل 
عن الآخرين » ولكن تبعاً للأصول التالية : 

١‏ - يذكر فى متن البحث اسم مؤلف البحث الأصلى ( أو اسما مؤلفيه » أو أسماء 
مؤلفيه ) وسنة نشر هذا البحث بالصورة العادية » ولكن مع إضافة الحروف الأولى 
من اسمه الأول والثانى » فمثلا . . قد تكون الإشارة بإحدى الصور التالية : 


(1992 بمطغتصد5 .2 .82) 
(1990 ,قعهه2 .1 .21 تنه طاتدرك .2 .1) 
(1988 ,.21 أء لاتسرك .2 .0 
؟ - يلى اسم مؤلف البحث الأصلى ‏ مباشرة ‏ اسم مؤلف المرجع الذى نقل عنه 
صاحب البحث المقدم للنشر » مع مايفيد النقل عنه ؟ كأن يكتب مثلا : 
(1994 ,مبتمع8 .هه 1992 ,لطاتصرك .7 .0 
علما بأن .2 .ه اختصار كلمتى 3465 1]60ه ‏ بمعنى نقلاً عن وقد تكتبان دون 
اختصارهما . 
ويلاحظ أن اسم مؤلف المرجع الذى نقل عنه قد ذكر بدون الحروف الأولى من 
اسمه كأى مرجع عادى : 
“"" - لايكتب فى قائمة المراجع سوى المرجع الذى نقل عنه »ء وهو فى هذا المثال 
مم8 1995 . 
وغنى عن البيان أن النقل عن الآخرين يجب أن يكون دقيقاً وواضحا ؟ فل" 
يختصر أو يصاغ بصورة تغير من معناه » أو تقلل من أهميته » أو تجعله مبهما . 
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مكوتات البحث أو الرسالة : المتن 

المواد وطرق البحث 

يتناول المؤلف فى الجزء الخاص بالمواد وطرق البحث 05هطاة/1 لصة 15ةضع]3/13 
شرحاً لكل مايتعلق بالبحث ؛ من حيث : 

5 مكان وزمان إجراء الدراسة‎ ١ 

كافة الأجهزة والمواد التى استخدمها فى الدراسة ٠‏ سواء أكانت ضمن المتغيرات 
( المعاملات ) » أم من الثوابت غ٠‏ مع ذكر الأسماء الكيميائية الكاملة للمركبات الجديدة 
وتفاصيل المواد الجديدة » والشركة أو الشركات المنتجة لها وعتاويئها . 

“" - تفاصيل المعامللات التجريبية ؛ وحجم الوحدات التجريبية » والتصميم 
الإحصائى ؛ وعدد المكررات الممتخدمة » ووسيلة مقارئة معنوية المتوسطات 556 إلخ . 

- تفاصيل الطرق المستخدمة إن كانت جديدة » وتفاصيل التعديلات التى أدخلت 
على الطرق التقليدية المعروفة . أما إذا استّخدمت طرق تقليدية دونما أية تعديلات فإنه 
يكتفى بالإشارة إليها » مع إعطاء القارئ أقل قدر من المعلومات يكفى للتعرف عليها . 
وتطبق نفس هذه القواعد على المعادلات بمختلف أنواعها . 

1 مصادر جميع المواد والبيانات الأساسية المستخدمة فى الدراسة ؛ مثل الأصناف 
وسلالاات التربية ( والإحصائيات ( وبيانات الأرصاد الجوية 2 إلخ 7 
المستخدمة ( مثل السنتيمتر » أو الجرام » أو الملليلتر » أو الطن ... إلخ ) بعد 
الصفات المقيسة ؛ فذكر هذه الوحدات يجب أن يأتى مع النتائج ذاتها ( سواء أذكرت 
فى المتن مباشرة 2 أم حاءت فى صورة جداول أو أشكال ) 2 وليس فى المواد وطرق 
البحث . 


فمثلا .. ليس من المناسب وصف الصفات المقيسة كما يلى : 





157 سس 





أصول البحث العلمى 


لسة ,(ع) غطعاء؟ اأتمط ,(كص) دععة ععقكتدد مدع[ ره 0ع10مع6: عجع7 10363 





'(228/1008) اتاعادمء ل10ع2 عتطرمعقة انتما 
فهذه الجملة يجب إعادة صياغتها لتصبح هكذا : 


عتطرمعكة أتلدة لطة بأخطعاة؟ أن بمععة عع3اعداة كدع1 زه 0ع70معع1 عنما 12202" 


"أمعاصمك لاعة 


إن هذه النوعية من الأخطاء تنتشر كثيراً - وبصورة غير مقبولة - فى عديد من 
الدرريات العربية التى تنشر باللغة الإنجليزية » حتى أضحت وكأنها هى القاعدة 
الصحيحة . ويحار المرء كيف تطور الأمر إلى هذا الحد » ولكن استمرار وانتشار الخطأ 
لايعد مبرراً للتسليم به وقبوله . ويكفى إلقاء نظرة واحدة إلى إحدى الدوريات العالمية 
العريقة للتأكد من عدم سماحها بظهور أخطاء من هذا القبيل . 
النتائج 

يستعرض الباحث فى هذا الجزء من البحث التتائج التى توصل إليها » ويقدمها إلى 
القارئ فى أفضل صورة ممكنة » وأقربها إلى المنطق . ولايشترط تقديم التتائج بترتيب 
إجرائها ٠‏ وإنما يتوقف الأمر على الاختيار الأمثل ٠»‏ والذوق ولمنطق السليمين فى 
كيفية توصيل الرسالة إلى القارئ بأمانة وبافضل وسيلة ممكنة . 

وقد يتعين تجزئ النتائج إلى أقسام » وربما مزيد من التجزئ داخل الأقسام . 

تقدم النتائج إما فى متن البحث ( النص 656 ) » وإما فى صورة جداول » أو 
أشكال ورسوم بيانية » أو صور فوتوغرافية . وتقدم النتائج بتلك الوسائل ليكمل 
بعضها بعضاً » دون تكرار ممل أو مخل . ويتطلب الأمر ‏ غالبا - شرح الجداول فى 
المئن » ولكن هذا الشرح لايجب أن يكون تكراراً مملا لا ورد فى الجدول من نتائج ؛ 
بل يجب أن يكون إبراز للاتجاهات العامة » والعلاقات والارتباطات » ومدى جوهرية 
الاختلافات المشاهدة أو عدم جوهريتها . كما يوجه الباحث ‏ فى متن البحث - انتباه القارئ . 
إلى الأشكال والرسوم والصور » وقد يقوم بشرح مضمونها إن كان ذلك ضرودريا . 
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مكونات البحث أو الرسالة : المتن 
يجب إبراز التتائج التى غثل الاتجاه العام 2 وعدم التركيز على الحالات الشاذة . 


وبينما يقوم الباحث بشرح النتائج التى توصل إليها فى هذا الجزء » فإنه يجب ألا يتطرق 
إلى مناقشتها وإبداء الرأى فيها إلا إذا قُدّمت النتائج والمناقشة معا فى جزء واحد . 


بالمعدلات إلا إذا كانت تلك المعدلات مزودة بالقيم الإحصائية التى تمكن القارئ من 
تحديد مدى -جوهرية الاختلافات ( مثل اختبار دتكن » وال .5.2 .سآ » وغيرهما ) » 
أو بالقيم التى تدل على مدى انتشار القراءات الأصلية التى حسبت منها المتوسطات ؛ 
مثل الانحراف القياسى . 

كذلك يتعين ذكر أرقام القياسات الأصلية التى تم تسجيلها ١‏ وألا تُستَبدَل بها قيم 
على مدى دقة وصحة الفروض أو النظرية التى أجريت التحويلات على أساسها وإذا 
تعذر ذلك » أو كان من غير المنطقى تقديم القياسات الأصلية » فإنه يتعين شرح طريقة 
إجراء التحويلات بوضوح تام 0 ليمكن - لمن يرغب - التوصل إلى الأرقام التقيقية 5 

ويكون من المفضل دائمآ عرض التتائج الرقمية فى صورة جداول ؛ لأنها تمكن 
القارئ من وضع يده على الأرقام الحقيقية ‏ التى تم التوصل إليها - بدقة ٠‏ أما الرسوم 
البيانية . . فإنها تكون مفضلة عند الرغبة فى توضيح علاقة ما . 

وأياً كانت طريقة عرض النتائج فإنه لايوجد مايبرر الإسهاب فى شرح مكان وجود 
التتائج » حيث يفضل ذكر النتائج مباشرة ثم الإشارة إلى الجدول أو الشكل الذى 
توجد فيه هذه النتائج بين قوسين . وكأمثلة على ذلك . . نذكر المقارنات التالية ( /7آ 
العبارة بها كلمات زائدة » 4 العبارة مناسبة ) . 
8 15 00611 826 13[ 5501/12 قأهقام 101 2 320 ,لآ ,2 01 مققمة منرم خ :177 

.218.1 ها 


6 564 12 2018م تغط أمقلصتاطة أدممر عنمب ذم كمع لقة دعطعمدع8 غم 
0.1 


0 مستت 





لس أصول البحث العلمى 





...5501/8 لإاأعوعله 3 ععدك 8 :11 
.(3 .11) أمعلابه و[مدعكء 15 ...خا سآ عممعععما عا نف 
مقععجممع1 .1 .م181 صذ لعأعامعل عقه 0) اسه ,8 رذ 01 1085 تتاعكدمء عط" :ا 
...2 طتكت؟ لع20مععم2 5هلا عكنا 
5 61211116 متلاء؟ لطقة (1 .218) طدمنا عطا 0غ لعطعهاة عع ) لسة ,8 رذ أذ 
.....ة طغزى لعلرمعع1 
10 نط5 256 كققءط1 عط 4مة 1 13614 تنا معائع 15 2 201 خا للم ع5" :1717 
.2 16ط2 1 
.(2 لصة 1 كعاطة1) كامعتسلعمعىء طامط مز عأطهتقة؟؟ اسمستمده0 عط كد 2 عم 
( عن 10609[ .70.7 الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين ‏ العدد 
الحادى عشر من المجلد العاشر لعام 1 ). 
المناقشة 
إن من واجبات وحقوق مؤلف البحث ‏ فى المناقشة 55102 - تفسير النتائج 
التى حصل عليها » وربطها بتتائج الدراسات السابقة » وبيان أهمية البحث الذى قام به . 
ومن مهام المناقشة ربط النتائج المتحصل عليها بالهدف من البحث كما سيق ذكره فى 
المقدمة . 
ويمكن فى المناقشة استخلااص سين عامة مؤيدة بالنتائج 0( وتخيل مسببات محتملة 
لأمور لم يمكن تفسيرها . والإشارة إلى الجوانب البحثية التى مارالت بغير إجابة 
مقنعة ٠‏ واحتمالات الدراسات الأخرى فى نفس المجال . 
ومن الأمور التى يتعين مراعاتها فى المناقشة مايلى : 


. تجنب إعادة كتابة النتائج فى هذا الجزء‎ ١ 
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مكونات البحث أو الرسالة : المتن 
فقط » وبإيجاز ووضوح ولباقة » وإلا فإنه من المؤكد أن تأتى المناقشة بنتائج مغايرة 
لتلك التى أرادها الباحث . 





ومن الأمثلة غير المرغوبة للاستفاضة فى المناقشة مايلى : 

أ الاستفاضة المفرطة فى الكتابة عن دقائق وتوافه الأمور . 

ب - إعادة إبراز الأمور الواضحة . 

ج ‏ الإحساس بالرغبة فى استعراض البراعة العقلية 250/655 568181 علنياً . 

د إمعان النظر فى كل تشعب - فى الناقشة ‏ يمكن تصوره . 

ها الجنوح إلى تعزيز كل مبدأ مهما كان واضحاً . 

إن المناقشة السليمة تتضمن مايلى : 

» بيان بالعلاقات التى تظهر من واقع النتائج » وتعزيزها » بالأدلة المؤيدة لذلك‎ ١ 
. مع لفت الانتباه إلى الاتجاهات » والمتشابهات » والمتضادات‎ 

؟ - اللجوء إلى التعبير الرياضى ‏ ماأمكن ذلك عند تفسير النتائج . 


٠١‏ الاهتمام بعرض التتائج التى تحور بوضوح نظرية افتراضية » أو قاعدة لاقت 
قبولاً عاماً . 


4 - ألا تكون الاستنتاجات مطلقة وعامة » وإنما فى حدود التتائج المتحصل عليها . 

ه_عدم الخلط بين المسبب والنتيجة . 

5 عدم استخلاص نتائج عامة من بيانات قليلة » وعدم استقراء نتائج خارج نطاق 
التباينات المدروسة من رسوم بيانية توضح علاقة بين متغيرين . 


. عدم التأثر بآراء سابقة للباحث ؛ فالمناقشة يجب أن تكون موضوعية‎  / 





لال سيم 


8 عدم تجاهل الأسئلة المطروحة ء والهروب منها إلى مناقشات فرعية ؟ بل ينبغى 
تضبيق وتحديد نقطة المناقشة لكى محقق الهدف المرجو منها . 

4 بيان بالأهمية التطبيقية للتنائج التى تم التوصل إليها . 

ويمكن للباحث أن ينوه أثناء المناقشة إلى أمور قد لاتتصل اتصالا مباشراً بموضوع 
البحث ؛ فيثير اهتمام القارئ بأفكار جديدة يمكن أن تكون محل دراسات لاحقة . 








كذلك يمكن للباحث تقديم نظرية افتراضية لدراسة لاحقة مادامت مؤيدة بأصسباب 
منطقية » ولكن يتعين عليه تجنب الوعود بإجراء دراسات مستقبلية فى هذا الشأن ؟ 
لأن البحوث لاتخضع لقواعد تنظم مواعيد إجرائها » وكثيرا ماأخلفت وعود من هذا 
القبيل . 

وإذا حدث واختلفت نتائج البحث مع نتائج بحوث أخرى سبق نشرها لمؤلفين 
آخرين » فإن على الباحث أن يدافع عن موقفه بطريقة متحضرة لاتجعله يفقد 
أصدقاءه ؛ فمثلا . . بدلا من الإسراع إلى المطابع لإعلان أخطاء شخص آخر » يكون 
من الأفضل - على المدى الطويل ‏ أن تكتب له مستفسراً عن النقطة موضوع الخلاف » 
وتدعه يصلح أخطاءه بنفسه إن أمكن ( عن همهلة؟؟ 1967 ) . 

وبيرغم أن البحث العلمى الجيد يثير من التساؤلات أكثر ما يقدم من إجابات ٠‏ إلا 
أنه يتعين تجنب ذكر جمل من قبيل “260635359 15 علده/7 تعطاما' 2 أو “معط امت 
6217 نتن 15 عدم به ٠‏ ودع الدراسات الحالية الأخرى تتحدث عن نفسها .مستقبلاً . 

إن هذه النوعية من الملاحظات لاتعد مقبولة للأسباب التالية : 

. لأن البحث المنوه عنه قد لايستكمل أبداً‎ ١ 

؟ - وإذا استكمل فإن القارىء لا تكون لديه أية فكرة عما إذا كانت النتائج 
ستنشر » ومتى وأين يكون نشرها . ش 

"' - لأن ملاحظات كهذه قد تكون بمثابة إعلان للآخرين بأن هذا الموضوع يجرى 
استكماله بمعرفة الباحثين وأن على الآخرين الابتعاد عنه ؛ الأمر الذى يتنافى مع حرية 
البحث العلمى . 
سس يه 





مكونات البحث أو الرسالة : المتن 
- قد يترتب على هذه الملاحظات عدم قبول البحث للنشر إلى حين استكماله ١‏ 
على اعتبار أن الأمور الحارى استكمالها قد تكون من صلب الدراسة . 


ولكن يكون من المفيد إشارة الباحثين إلى أن أموراً معينة قد تكون فى حاجة إلى 
مزيد من الدراسة » مع عدم قطع الوعود باستمرار العمل فى الموضوع ذاته ( عن 
امآ .797.1 الرسالة الإخبارية لجمعية علوم البساتين الأمريكية ‏ العدد الأول من 
المجلد الحادى عشر لعام 6 ). 





أخطاء شائعة 

هناك أخطاء تتكرر كثيراً فى الرسائل العلمية والبحوث المنشورة » وخاصة تحت كل 
من استعراض الدراسات السابقة » والنتائج » والمناقشة . وهذه الأخطاء إما أن تكون 
لغوية » وإما أنها لاتتفق مع الأسلوب العلمى القويم » وهى : 

١‏ الإشارة إلى الجداول ( أو الأشكال ) بطريقة مثل : (3 ,16ط18) » أو 016ة1' 
(3©) .. والصحيح هو (3 عاطهة1) » أو 3 ولاتجور كتابة كلمة عآطة1' أو رقم 
الجدول بين قوسين إذا كانا يشكلان جزءاً من الجملة . 


؟ - الإشارة إلى مراجع البحث بطرق مثل : 'لعتووع: 1992 ,طاتطدة' » أو 
1600110 ,12 ,طنتصرك' ؛ أو '(1990) ,.له أء طاتصدة' » أو '(1990) ,.لهغء طاتدرة' 
أو *(1990) .1ه غء ,طاقرة' .. و الصحيح هو '(1992) طاتصدة' . و '(1992 ,طغتصدة)"' 
و '(1990) .21 اع طاتددة" » وكذلك '(1990 ,.1ه أء طاتصسم' . 
٠”‏ الإشارة إلى سلسلة المراجع فى صورة 0 مثل 5 
'...(1993 ,طولك14 لسة 1992 ,طاتسدرك :1984 ,قعمده1) مغ عمتلرمءعق' 
والصحيح هو الإشارة إليها يباحدى الصورتين التاليتين حسب الحملة : 


'...(1994) طدللء]8 اسه ,(1993) طاتصد ,(1984) 5عدم[ مغ عمتلرمععقف' 


- 


_. 


"...(1993 ,اختمد5 :1994 ,طوالء381 :1984 ر,وعمه[) 0عتصممع: كدبى )1' 


8 سس 








مع ملاحظة أن كلمة 304 تذكر خارج الأقواس حينما تشكل جزءاً من الجملة ١‏ 
فى حين أنها لاتذكر قبل المرجع الأخير داخل الأقواس ٠‏ كما أن المراجع ترتب زمئيا 
حينما تشكل جزءا من الحملة » بينما ترتب أبجديا داخل الأقواس : 

- كتابة عبارات من قبيل : 

210 115 
م07 10268 
ع6 8غهل 05 5تققط عط م0 
أطتاهل 4نمنزعط لعبتمطة 12368 
ذلك لأن نتائج الدراسة لاتبرهن أبداً ولاتثبت صحة أية فرضية » وإنما هى تؤيد أو 
لاتؤيد نظرية افتراضية فى حدود احتمالات خخطأ إحصائية تم الاحتكام إليها سلفاً . 
كما لايجوز فرض رأى معين على القارئ ؛ بل يجب إعطاؤه الفرصة ليكون هذا الرأى 
بنفسه بعل قراءته لما استعرضه المؤلف من نتائج : 
الاستنتاجات 
مايوجد هذا اللتزء فى اليحوث المنشورة فى المجللات العلمية ٠‏ تبنى الاستنتاجات على 
التتائج التى: توصل إليها الباحث » وتكون مدعمة بالحقائق ؛ وقائمة على أساس 0 
المناقشة المنطقية ) مع مراعاة الوضوح التام فى بيان -حقيقة الاستنتاجات التى توصل 
إليها الياحث من دراسته ٠.‏ 


الملكخص 
يأتى الملخص لائة1تتطلا5 قبل قائمة المراجع مباشرة ؛ ولذا .. فإنه يعد جزءاً من 
مئن البحث أو الرسالة . 


وبينما لاتتطلب معظم الدوريات العلمية و-جود مشخصات للبحوث المنشورة فيها_ 
حيث يكتفى بسخلاصة البحث ‏ فإن الملخصات تعد جزءا رئيسيا من الرسائل العلمية . 


ال ١.‏ ااا سسسب 


مكونات البحث أو الرسالة : المتن 

وحينما يكون الملخص مطلوبا فى البحوث المنشورة ( عند غياب المستخلصات ) فإنه 
يكون أشمل وأكثر تفصيلا من الخلاصة » ويمكن أن يحتوى على أكثر من فقرة . كما 
قد يحتوى البحث الواحد على ملخص بلغة أخرى غير اللغة التى كتب بها البحث . 
وتتطلب معظم الدوريات التى تصدر فى الدول العربية وجود ملخص عربى للبحث » 
بالإضافة إلى الخلاصة الإنجليزية ( فى البحوث التى تكتب بالإنجليزية » » أو ملخص 
إنجليزى بالإضافة إلى الخلاصة العربية ( فى البحوث التى تكتب بالعربية ) . 

وتُعْطلَى ملخصات الرسائل العلمية عناية خاصة » بحيث توفّى بكل دقائق البحث 
ونتائجه والاستنتاجات التى تم التوصل إليها . ويمكن أن يشغل الملخص عدة صفحات » 
ولكن يفضل ألا يزيد عدد صفحاته على - 5/ من صفحات الرسالة . 








وتتضمن الرسائل العلمية ‏ كذلك ‏ ملخصا آخخر باللغة العربية ( فى الرسائل 
المقدمة بالإنجليزية ) ٠‏ أو باللغة الإنجليزية ( فى الرسائل المقدمة بالعربية ) . يكون 
الملخص الإضافى ‏ عادة ‏ ترجمة للملخص الأصلى ٠‏ ولكن يمكن التوسع فيه قليلا 
باعتبار أن قارئ هذا الملخص لايمكنه متابعة الرسالة ذاتها لعدم إلمامه باللغة التى كتبت 
بها . 

ويتعين كذلك إعطاء بيانات كاملة عن موضوع الرسالة ومعدها والجامعة المانحة 
لها ... إلخ بلغة الملخص الإضافى للرسالة » إما فى صدر هذا الملخص ( وهو 
الإجراء المفضل ) » وإما فى صورة صفحة عنوان كاملة مماثلة لصفحة عنوان الرسالة 
ذاتها » وذاك إجراء غير مفضل لكونه يعطى الرسالة واجهتين ٠»‏ بينما يفترض أن يكون 
لها واجهة زاحدة ء وهى التى تكون باللغة التى كتبت بها الرسالة . 
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الفصل الرابع . 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 


تعد الجداول أحد المكونات, الرئيسية لأى بحث أو رسالة » وهى توجد ‏ غالبا - 
ضمن قسم التتائج » ولكنها يمكن أن تخدم فى أقسام أخرى من البحوث أو الرسائل ؛ 
مثل : المقدمة » واستعراض الدراسات السابقة » والمواد وطرق البحث . 

تستخدم الجداول ‏ غالبا ب لعرض البيانات الرقمية الكثيرة بطريقة منظمة ٠‏ ويجب 
أن توثق الجداول التتائيج وتوضحها لا أن تكررها . ولاتوجد حدود لعدد الجداول التى 
يمكن أن يتضمنها أى بحث أو أية رسالة . 
شروط عرض النتائج فى الجداول 

يشترط لعرض نتائج الدراسات العلمية فى الجداول مايلى : 

1١.‏ يجب أن يقوم الباحث بإعداد الجداول التى يضمها البحث قبل الشروع فى 
الكتابة ؛ فالكتابة تكون تبعا للنتائج المتحصل عليها والتى تعرض فى الحداول 
والأشكال » وليس العكس . 

"١‏ - يجب أن تكون الجداول وعناويئها واضحة بذاتها دوتما حاجة إلى مراجعة مان 
البحث أو متن الرسالة . 
؟' - يجب عدم التوسع فى عدد الجداول المعروضة دونما داع ؛ كأن يقوم الباحث 


[ ممم | 





أصول البحث العلمى 
بإعادة ترتيب وعرض التتائج فى أكثر من جدول .٠‏ أو يقوم بفصلها فى عدة جداول » 
بينما قد يكون من المناسب عرضها ‏ مترابطة ‏ فى جدول واحد . وفى المقابل . . 
يجب عدم جعل الجداول مكتظة بالأرقام إلى درجة يصعب معها متابعة النتائج . وفى 
كل الحالات . . يجب التخلص من الشعور بضرورة عرض كل التتائج المتتحصل عليها - 
لجرد استعراض الجهد الذى بذل فيها ‏ حتى وإن لم تكن لها علاقة وثيقة بموضوع 
البحث المقدم للنشر . 








؟ - يجب توحيد المصطلحات المستخدمة فى الدراسة فيما بين الجداول ومن البحث 3 
وفيما بين الجداول وبعضها البعض . كذلك يجب توحيد نظام عرض النتائج المتشابهة 
فى جداول البحث الواحد . 

6 ترتب النتائج فى الجداول ( من اليسار إلى اليمين ) بنفس الترتيب الذى تظهر - 
أو تناقش - به فى متن البحث . كما يجب - عند المناقشة ‏ عدم القفز كثيراً من موضع 
لآخر فى نفس الجدول أو بين مختلف الجداول . 

 ةدطنم تتطلب الدوريات العربية التى تُستخدم فيها الأرقام العربية كلةمعصسد]!‎ - ١ 
كتابة‎  ) مثل 1 » و 2 » و 3( وهى الأرقام التى يشيع استخدامها فى اللغات الغربية‎ 
. عناوين الجداول وأية تفسيرات تتعلق بها ( مثل التذاييل ) باللغتين العربية والإنجليزية‎ 
والهدف من ذلك هو إعطاء القارئ اخُلم باللغة الإنجليزية فرصة لفهم الجداول التى‎ 
توجد فى البحوث المنشورة بالعربية » على أساس أن كل جدول يشكل وحدة قائمة‎ 
إعداد وطباعة الجداول‎ 

أولا : جداول البحوث 

تراعى بشأن جداول البحوث الأمور التالية : 

١‏ تطبع جميع جذاول البحوث على مسافتين بين السطور (16-508660طنده) ؛ 
مثل بقية البحث . ويطبع كل جدول فى صفحة مستقلة » تُعلّم فى ركنها العلوى 

لاسي ني ١‏ ااا سس 





مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 





الأيمن بالاسم الأخير للباحث الأول ٠‏ توضع الحداول بعد مراجع البحث مباشرة 
وقبل الأشكال إن وجدت . ويستمر ترقيم صفحات الجداول - مع صفعحات البحث - 
إلى جانب الاسم الأخير للباحث الأول فى الركن العلوى الأيمن للصفحة . 

١‏ - تجب الإشارة إلى جميع الجداول فى متن البحث ٠»‏ ويعَلّم بما يفيد ذلك فى 
الهامش الأيسر مقابل أول ذكر لكل جدول لأجل تنظيم وضع الجداول فى صفحات 
الدورية بعد ذلك . 

يأخذ كل جدول رقما ‏ عربياً ؟ لة:مصدةة ءأطدعة ؛ مثل . . *1 عاطه '"1‏ 
وليس '(1) عآطه ”1‏ تبعاً لترتيب ظهورها فى متن البحث . 

5 - لاتوضع أية خطوط رأسية فى الجداول . 

ه ‏ يجب أن تفهم عناوين الجداول وعناوين الصفوف والأعمدة دوتما حاجة إلى 
الرجوع إلى متن البحث . 

١‏ - يجب أن تُصف جميع مداخل الجداول ‏ أفقيًا - حسب السطر السفلى لكل 
مدخل منها ». فمثلا . . إذا شَغْلَت المعاملة الموضحة فى العمود الأيسر سطرين أو أكثر 
فإن. القيم التجريبية المقابلة لهذه المعاملة ‏ الموضحة فى مختلف الأعمدة الأخرى - 
تَصفْ مقابل السطر السقلى من السطور الخاصة بالمعاملة فى العمود الأيسر . 

ثانيا : جداول الرسائل 

تعد الجداول وتطبع بطريقة واحدة فى كل من الرسائل العلمية والبحوث المنشورة » 
ولكن تختلف جداول الرسائل عن جداول البحوث فى الأمور الشكلية التالية : 

١‏ لاتكون طباعة الجداول على مسافتين بين السطور 00516-503664 » ولكن 
يتم التحكم فى عدد المسافات ( مسافة واحدة » أو مسافة ونصف » أو مسافتين ٠»‏ أو 
ثلاث مسافات ) ؛ لتنظيم نتائج مجموعات المعاملات المتقاربة من بعضها ؛؟ وتسهيل 
دراستها » والمقارنة بينها . 


00 ست 





أصول البحث العلمى 
؟: ‏ تكتب عناوين وتذاييل الحداول وعناوين الأعمدة على مسافة واحدة بين 
السطور » مع فصل التذاييل المختلفة عن بعضها بمسافتين . 








٠"‏ - تطبع الجداول الضيقة ( أى التى لاتشغل كل عرض الصفحة ) متمركزة فى 
منتصف الصفحة مع بدايتها من الهامش العلوى كأى جدول آخر . 

5 تطبع الجداول الكثيرة الأعمدة ( التى تزيد المسافة التى تحتاج إليها أعمدتها عن 
عرض الصفحة ) بطول الصفحة » مع جعلها فى وضع يسمح بقراءتها عند إدارة 
الرسالة فى اتجاه عقرب الساعة بمقدار 9٠‏ . 

6ه يكرن مكان كل جدول فى الصفحة التى تلى الصفحة المكورة فيها الجدول ‏ 
لأول مرة - مباشرة » ويستمر ترقيم صفحات الجداول ضمن الترقيم المسلسل لصفحات 
الرسالة . 

١‏ عند اتباع النظام العشرى فى تقسيم أجزاء الرسالة فإن جداول كل قسم تأتحذ أرقاماً 
مسلسلة خاصة بها إلى جانب رقم القسم ؛ مثل *5.3 عاطهة1" » و '6.1 واطه1" . 
إلخ . 
تشريح وبناء الجداول 

يقصد بتشريح الجدول الوصف الدقيق اختلف أجزائه ومكوناته » ويقصد بالبناء 
كيفية بيان محتوق تلك الأجزاء والمكونات » وتتشابه جداول الرسائل العلمية مع 
جداول البحوث فى تلك التفاصيل : 


يبين شكل ( 4 ١‏ ) تشريحا للجدول بصورة عامة » وتنضح فيه الأأجزاء التالية : 


١. مسلاا‎ 





[آ آذ سسسئئئئئ سج [١.19‏ 
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مكونات البحث أو الرسالة : الجداول سس 





أصول البحث العلمى 
١-رقم‏ الجدول وعنوانه ( ال عامهلهع8 ) : 





يوجد بال 568080:6 كل مايظهر فى صدر الجدول ٠»‏ والذى يتضمن : كلمة 
11 5 ثم رقمه ) يكتب رقميا بأرقام عربية ( 04 ثم عنواته 5 تبدأ كلمة 1 
بحرف كبير » وتوضع نقطة بعد الرقم . وتبدأ الكلمة الأولى من العنوان بحرف كبير 
كأية جملة ‏ 

تبدأ كلمة 18616 بمحاذاة الجانب الأيسر للجدول » ويدخل السطر الثانى من 
العنوان ‏ إن وجد ‏ وكذلك السطور التالية ‏ إلى اليمين بمقدار ثلاث مسافات » أى با 
يماثل المسافة التى تشغلها ثلاثئة حروف طباعة . 

يجب أن يتضمن عنوان الجدول مواد البحث ( الخاصة بالجدول ) » والمعاملات » 
والعلاقات 2 والأهداف المنشودة من الجدول 2 ولايكون مجرد تكرار لعناوين أعمدة 
الجدول ٠»‏ مع مراعاة الاختصار والوضوح 1 

وتتطلب بعض الدوريات أن يعقب العئوان ‏ مباشرة - وصف قصير لكل مايتصل 
بمضمون الجدول من مواد وطرق بحث ؛ بالقدر الذى يمكن بواسطته فهم الجدول 
واستيعابه جيداً » دونما حاجة إلى مراجعة متن البحث ‏ 

تتبع طرق مختلفة فى كتابة عناوين الجداول ٠»‏ وهى تشترك ‏ فيما بينها - فى بدء 
العنوان بكلمة 19016 من الهامش الأيسر للجدول » ولكنها تتباين فيما عدأ ذلك » كما 
يلى ( يراجع لذلك أمثلة الجداول فى نهاية هذا الفصل ) : 

أ قد تكتب كلمة جدول هكذا 16ط18 » أو هكذا آق14 . 

ب - قد توضع نقطة بعد رقم الجدول » وقد توضع نقطة تليها شرطة أو شرطتان . 

ج ‏ قد يبدأ السطر الثانى والسطور التالية من عنوان الجدول إلى الداخل ‏ من 
الهامش الأيسر للجدول ‏ بثلاث مسافات » أو محاذاة الهامش الأيسر ( عتدما تكون 


كلمة جدول بحروف كبيرة 81م 2 3 أو فى مستوى الكلمة الأولى من عنوان 
الجدول . 





١. مسمسمم‎ 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 
د قد يكون السطر الأخير من عنوان الجدول ( موسطناً ) فوق الحدول »؛ أو يبدا 
بمحاذاة السطور التى تسبقه . 


ه - قد ينثهى عنئوان الجدول بنقطة 2 ورعا لاتوضع هذه النقطة . 








؟ -_ال علتضلدء87 : 


يقصد بال ع1تصلعط : الخط الأفقى الذى يلى ال 5620206 » وقد يكون خطا 
مفردا أو خخطا مزدوجا ٠»‏ ويوضع على مسافة مزدوجة 50266 عااناهك من آخر سطر 
فى عتوان الجدول . 

ال لدعططنذة8 : 

هذا هو رأس العمود الأول ( الأيسر ) من الجدول » والذى يتضمن ‏ عادة - 
المعاملات أو المداخخل الرئيسية للمواد المدروسة . تبدأ الكلمة الأولى من عنوان هذا 
العمود بحرف كبير ( وكذلك أسماء الأعلام إن وجدت . 


وتبدأ جميع سطور ال 0ةعططنة5 عمحاذاة الجانب الأيسر من الجدول » إلا إذا أدى 


جعلها فى منتصف رأس العمود إلى تحسين مظهره . 
ال لوعطعده8 : 


يشتمل ال 60:5684 على عناوين بقية أعمدة الجدول . تبدأ الكلمة الأولى من كل 
عئوان بحرف كبير » وكذلك أسماء الأعلام 2 ولكن بقية الكلمات تبدأ بحروف 


صكيرة . 

وإذا انتمى عنوانان ‏ أو أكثر ‏ من أعمدة ال 5028680 إلى مجموعة واحدة . 
يتم وضع عنوان مشترك لها (620ط +6ههدمة) أسفله خط يغطى كل الأعمدة التى 
تتبعه . وإذا وجدت درجة أعلى من توزيع الأعمدة إلى مجاميع يوضع لها -ههموطناة 
5 :26 بنفس الطريقة السابقة . 

أما عناوين الأعمدة داخل ال 0058630 فيجب أن تكون خاصة بالنتائج المبينة فى 


6 إ سسب 





لس- أصول البحث العلمى 
كل عمود منها 3 مع الإشارة إلى وحدات القياس المستخدمة » ويكون ذلك فى السطر , 
'قاخنطة 2ه ععطسنلة' التى تكتب "كان .800" ) . 





يترك فراغ مناسب حول عناوين الأعمدة من جميع الجهات ؛ فتفصل عن العناوين 
المجاورة لها بمسافة مناسبة لكى لاتتداخل معاً » وتبتعد بمسافة مناسبة عن المخنطوط 
الأفقية التى تعلوها والتى توجد أسفل منها ؛ حتى لاتبدو وكأن فوقها ‏ أو تحتها - 
خط . 

ويمكن بدء سطوز عناوين ال 8620<مط ( وكذلك ال 30عططتطة ) فى أى موقع 
( سطر ) بحيث تنتهى جميعها فى مستوى واحد » وهو السطر السفلى الذى يعقبه ال 
عآند 56025630 » ولكن تفضل ( وسطنة ) سطور كل عنوان عمود فى المساحة 
اللخصصة له من ال 0هوعططنطة . ويتعين فى أى من الخالتين ( وسطنة ) كلمات كل 
سطر من سطور كل عنوان عمود فى السطور ذاتها . 

ولايجوز تغيير بنط الكلمات المستخدم فى عناوين الأعمدة حسب ضيق المساحة أو 
سعتها ؛ بمعنى أنه لايجوز ‏ مثلاً ‏ كتابة عنوان أحد الأعمدة ببنط كبير لمجرد أن 
العنوان محذدود الكلمات والمساحة المخصصة له كبيرة 4 ولكن يتعين الالتزام ببنط 
واحد فى كتابة عناوين جميع الأعمدة فى جداول البحث . 


لايوصى بكتابة عناوين الأعمدة فى اتجاه عمودى على سطور الجدول ٠‏ ولكن إذا 
تطلب الأمر ذلك بسبب ضيق المساحة ‏ فإن هذه العناوين تكتب من أسفل إلى أعلى 
فى المكان المخصص لها فى ال 6086304 . وإذا كان وضع الجدول ‏ ذاته ‏ بطول . 
الصفحة .. فإن قراءة عناوين الأعمدة المكتوبة بالصورة السابقة يتطلب قلب الصفحة 
تماما » وذلك هو الوضع الصحيح فى مثل هذه الحالات غير العادية . 

وإذا كانت عناوين الأعمدة كثيرة الكلمات ٠»‏ ولايتوفر حيز متاسب لها . . يمكن أن 
تحل محلها أرقام » مع وضع شرح لتلك الأرقام على صورة مفتاح '9ع1 أو تذاييل 
أسفل الجدول مباشرة . ويفضل أن تستخدم لذلك نفس الأرقام الخاصة بالمعاملات 
المشروحة فى متن البحث أو الرسالة . 


١١. سسب‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 








ولايجب تخصيص أعمدة لقيم يمكن حسابها من قيم أخرى موجودة بالأعمدة 
الأخرى » إلا إذا كان ذلك ضروريا لتفسير التتائج 


ال عاتص لمعطعه8 : 


يعنى بذلك الخط الأفقى الذى يفصل ال 6025630 و ال 5638620 عن جسم 
الجدول ٠»‏ ويكون خطا مفردا . 


1 - حقل الجدول 751610 : 


يتضمن حقل الجدول كل مايوضع فى الجدول بين ال فآتت 0ةعطء«ه6 والخط 
السفلى 10016 2 وهو جسم الجدول الرئيسى . 


نكن أن يضمن الكدول الزاسين نايج مواسم زراعية ٠‏ أو تجارب مختلفة 
أعطيت نفس المعاملات » ويتطلب ذلك تخصيص ! سطر مستقل عمنا )معلدعمءلما ؟ 
لتحديد هوية كل منها ؛ وبذا .. يختصر عدد 0 » وتسهل مقارنة نتائج التجارب 
المختلفة ‏ معا ‏ فى آن واحد . وهله السطور المستقلة التى تحدد هوية مختلف 
التجارب يجب أن تكتب بحروف مائلة » ويتمركز كل منها فى حقل الجدول » ويبدأ 
أولها ( الخاص بأول التجارب المستقلة ) تحت ال ع531 8630<«مط مباشرة » وتبدأ 
الكلمة الأولى من كل منها بحرف كبير مثل عناوين الأعمدة . 

ونظرا لأن القراءة ‏ فى الإنجليزية - تكون من اليسار إلى اليمين » ومن أعلى إلى 
أسفل ؛ لذا .. يجب وضع معاملة الشاهد على اليسار أو فى القمة ؛ ليكون من 
السهل الرجوع إليها للمقارنة . 

وتعرف المواد الخاصة المختبرة أو المعاملات باسم المداخل الرئيسية 365اهء متهدم » 
وهى تنتظم من الهامش الأيسر من اللحداول فى العمود الذى يعلوه ال 56168680 . 
وإذا وجدت مداخل فرعية 506680165 أو تحت فرعية 5168ا2عطاناة-طناد تحت أى مدخل 
رئيسى فإنها تبدأ إلى الداخل ( إلى اليمين ) بمقدار مسافة حرف طباعة واحد فى حالة 
المداخخل الفرعية » وبمسافة حرفى طباعة فى حالة المداخل تحت الفرعية ... وهكذا . 
١أا]اسسه‏ 





أصول البحث العلمى | 
وإذا كانت المسافة بين ال 62165 6نا5 والعمود الأول طويلة إلى درجة لايسهل 
معها الربط بين عناوين الأسطر والنتائج المقابلة لها فى الأعمدة .. يتعين الربط بينها 
بنقاط متتالية على السطر . 
يجب ألا يزيد طول أى سطر مخصص لمدخل رئيسى أو فرعى . . . إلخ عن المسافة 
الخصصة للعمود بال 634 ٠»‏ وإلا استمر على السطر التالى إلى الداخل .بمسافة 


واحدة 8 








يرق المدخل الرئيسى ومداخمله الفرعية » والأجزاء الواقعة تحت سطر مستقل 
واحد باسم عأعماط قنهل . 


يكون سطر ” المجموع ؟ 6هذآ 10:21 إن وجد ‏ آخر سطر فى الجدول ( أو فى 
عآءه510 8هل مستقلة ) ؛ ويفصل عن جسم الجدول يسطر خال . يبدأ ال عمئا لهام 
إلى الداخل ‏ من الهامش الأيسر ‏ بمقدار حرف طباعة واحد . ويستخدم هذا السطر 
لبيان المجموع أو المتوسطات أو الحد الأدنى للاختلافات المعنوية . وقد يفصل عن باقى 
جسم الجدول بخط أفقى يبدأ من الهامش الأيسر لأول عمود بعد ال «ادة » ولكن 
يفضل عدم إجراء ذلك والاكتفاء بفصله عن جسم الجدول بسطر خال كما أسلفتا . 


هذا ولاتبدأ بحرف كبير - فى المداخل الرئيسية والفرعية وتحت الفرعية وسطر 
المجموع ‏ سوى الكلمة الأولى منها وأسماء الإعلام إن وجدت . 

وإذا كانت التتائج كلامية ( أى ليست رقمية ) تبدأ الكلمة الأولى فقط من كل منها 
- فى كل مدخل بكل عمود ‏ بحرف كبير . 

صف النتا تج فى كل عمود بحيث تبدأ جميعها من أقصى يسار المساحة المخصصة 


للعمود ( وإذا كانت بعض الدوريات تصفها متمركزة فى فى العمود ) » وإذا تطلبت نتائج 
إحدى المعاملاات سطراً ثانياً أو ثالتاً . 0 3 جميع السطور التالية للأول تبدأ إلى 1 


هذا . . إلا أن الأرقام التى تحتوى على علامة عشرية » أو شرطة دالة على المدى » 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 








أو علامة رياضية . . هذه الأرقام تصف عادة بحيث تتمركز حول العلامة العشرية » أو 
شرطة المدى » أو العلامة الرياضية » كما فى الأمثلة التالية : 


00 605 54521 55 23 5 2235 > 5 
40 1255 42 52-9 08 0-0 847 +51 

2 8.52 0-72 8 53-9 521 499 88 
01 - 0.64 8 1700 - 257 21 05 57 
وتصف أعمدة القيم المالية على النحو المبين فى الأمثلة التالية : 

9 5 م0 0 012 رآ 0 57-9 
4 5 100 5 -14,43 مآ 2 -10 
9 5 0غ 25 5 107 500 6 -314 
4 5 60 50 5 23.18 0100 6 - 1,014 


من الأفضل تجنب استعمال الحاصرات 658685 ( وهى إحدى هاتين العلامتين [ ] ) 
فى الجداول . وإذا استخدمت فإنها توضع فى أقصى يمين ٠‏ أو أقصى يسار البيانات 
التى يراد حصرها معا » ويجب أن تمتد لتشمل كل عمق مجموعة الأرقام أو البيانات 
التى يراد حصرها » كما فى المثال التالى : ٠‏ 





3-55 640354 ل 62.85 659,425 659,425 1 1 1[ ذا 
ممم م لمعم لعولا بوعل 
يقتصه ب ارقمدةط 
ود ا 0 33812010 00 ا 2,9 571719 رلسقاصوكة ,عموجواعلا 
: ]0 امتعافا عط انمه 
... قتطصت 01 
9بببب0000 0 ا 0 
23.0 54.52 
2000 ا 12,8 18/,ظ1 5108 
250 25200 
0 205 208 24002 


59 355,006 355,006 47 

ولبيان أن نتائج معينة قد حذفت من الحدول توضع ثلاث شرطات 5625م/إ2 3 

مكان كل نتيجة مستبعدة . أما إذا كان الباحث قد حاول الحصول على الأرقام الخاصة 
بنتيجة معاملة معينة ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها فإنه يوضع مكانها 2/1 ( بمعنى 
قله 20 ) . ويترك مكان التتائج خاليا إن لم ينتم المكان المخصص للعمود إلى السطر 
الذى يقع فيه » كما فى حالة السطور المستقلة وسطور المجموع والمتوسطات ...الخ . 
1 سس 











أصول البحث العلمى 

ولاتستخدم علامات التكرار التى تفيد تشابه النتائج ككلتقم مكثل ( مثل ٠»‏ 2 وهل') 
عندما تتكرر نفس الأرقام أو النتائج الكلامية وراء بعضها فى الجدول ؛ ولكن تعاد 
كتابة التتائج المتحصل عليها مقابل كل معاملة فى كل سطر . وإذا سمحت الدورية 
باستخدامها- فإن ذلك يكون مع التتائج الكلامية فقط . | 

وعند بيان قيم سالبة ( وخاصة درجة الخرارة ) تستخدم علامة ” الناقص ؟ مع كل 
قيمة سالبة » ولايكتفى بمجرد ذكر علامة الناقص مع القيمة التى توجد فى قمة 
العمود . ْ 


7 - ال عاتصامه2 : 


ينتهى الجدول من أسفل بخط أفقى مغرد يعرف بال 16ا00؟ . 


4- التذاييل 65 : 


يراعى مايلى بشأن التذاييل : 

أ- توضع تذاييل كل جدول تحته مباشرة » مستقلة عن تذاييل المتن والجداول 
الأخرى . يفضل استخدام حرف فوقى 2505306,همنا5 صغير من تهاية حروف الهجاء 
الإنجليزية ( مثل 2 » والاء و»اء و # ... إلخ ) للإشارة إلى التذاييل ؛ لتجنب 
الالتباس مع حروف الهجاء المستخدمة لبيان المعنوية الإحصائية » والتى تكون من بداية 
حروف الهجاء ( مثل 2 » و ط » أو ل ». و 8 ... إلخ ) . ولاتجور الإشارة إلى 
التذاييل بعلامة . أو علامتين ٠‏ أو ثلاث علامات نجمية عاولمع)5وة  )*(‏ أو بأية 
علامات أخرى - حتى لايختلط الأمر بالعلامات الإحصائية الخاصة بجوهرية 
الاختلافات . 

ب - يكتب كل تذيبل كفقرة مستقلة يمكن أن تبدأ من الهامش الأيسر للجدول 
مباشرة ‏ كما تبدأ جميع السطور التالية من نفس التذييل - أو تبدأ إلى الداخل من 
الهامش الأيسر يمقدار منافة حرف طباعة واحد . 

ج - ولكن يمكن وضع تذيبلين قصيرين أو أكثر فى سطر واحد ء مع فصلهما 
بمسافة ستتيمتر واحد تترك نحالية . 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول سس 
د لتجنب الالتباس مع النتائج المبينة فى الجدول .. يطبع الحرف الدال على 
التذييل إلى أعلى بمقدار نصف المسافة بين السطور ويعلّم بعلامة إقحام ©5ة© مقلوبة 
7 » والتى تعنى أن الحرف فوقى ( مثل : 7 ) . 
ه ‏ تبدأ الكلمة الأولى من التذيبل بحرف كبير كأية جملة أخرى ٠»‏ ويتتهى التذييل 
بنقطة . ولايشترط أن يكون التذييل جملة كاملة » إلا أنه قد يتكون من أكثر من 
جملة . 





و - تُوضّح وحدات القياس ‏ كما أسلفنا ‏ فى عناوين أعمدة الجداول ٠‏ وليس فى 
التذاييل . 

ز لامعنى لكتابة تذاييل من قبيل ']65؛ ء6هة' ( أى راجع المن ) ؟ لأن الحداول 
يجب أن تكون واضحة ومفهومة لمن يقرأها » دونما حاجة إلى الرجوع إلى المن . 

ح - توضح الحروف الدالة على التذاييل عند أول ذكر لها فى الجدول » ويكون من 
المفيد تكرارها فى الأعمدة المختلفة إذا تكررت الحاجة فيها إلى نفس التذاييل . 

ط ‏ ترتب الحروف الدالة على التذاييل حسب ترتيب السطور من أعلى إلى أسفل 
فى الجدول » وإذا ظهرت الحاجة إلى أكثر من تذييل فى السطر الواحد فإن ترتيب 
الحروف الدالة عليها يكون من اليسار إلى اليمين فى كل سطر . 

ى - تأتى الحروف الدالة على التذاييل بعل أرقام النتائج أو بعل حروف الهجاء 
الخاصة بمعنوية الاختلافات مباشرة » دون ترك أية مسافات شخالية » وتكون ‏ كما 
أسلفنا ‏ إلى أعلى قليلا بمقدار نصف سطر . وإذا وجدت حاجة إلى أكثر من تذييل 
لنفس المدخل . . فإن الحروف الدالة على تلك التذاييل توضع وراء بعضها » ويفصل 
بينها بترك مسافة صغيرة وليس بالفاصلات 8قمتصرمء . 

ك ‏ تشرح فى التذاييل جميع الرموز والاختصارات غير العادية المستخدمة فى 
الجدول . 

ل - توضع التذاييل ‏ فى الجداول الطويلة التى تشغل عدة صفحات - فى نهاية 


0 أ سسب 





أصول البحث العلمى 
الجدول فقط ٠‏ مع إضافة عبارة '125016 01 620 ]2 10000016 فى سطر مستقل أسفل 
كل صفحة من صفحات الجدول . 








م إذا حدث ووجدت تذايبل لجدول ما وأخرى للمتن فى صفحة واحدة فإن 
تذاييل الجدول تأتى أولا فوق مستوى تذاييل المتن » مع فصل مجموعتى التذاييل - كل 
منهما عن الأخرى ‏ بخط يبلغ طوله نحو 0سم ( عن .كهذ امع .10.5 ٠) 1١98414‏ 
و ١أء5‏ .101 .50 وعستة ١9806‏ بتصرف ) . 

ن - ومن أمثلة التذاييل التى توضح جوهرية الاختلافات ‏ إحصائيا ‏ مايلى : 

2620 يوضح التذييل التالى استخدامات الحروف فى اختبارات معنوية المتوسطات . 
2218 16م تأ أتتمر تأظقع مهنا نط6 (.عاء ,كمستطاامء ,5لام2 صذ) ممناومومع5 موعازة 

لأعلاع! (سمعناع1 عموعوعممن) 190 2ه أملاع1 (كتعناء1[ عممعىه؟10) 590 راوها 
أو 
54 مأ6] عقتتقع عأمغلسطه 5'سقعصتاط نزط ممصسسامك متطاته ممندعدمءة مدعلنة 
16 

أو 

عأم انتم و'سمعسوط لاط قأمعصطادععا ستطاابة كمصسامه هل «مقكمعدمءة مدءكحة 


130856 165], 0 


(؟) يناسب التذييل التالى الحالات التى تستخدم فيها الرموز لبيان معنوية 
الاختلافات : 


,(**) 190 , (*) 506 غه أخسصدءقتدونه 0 (815) أصدء كتموزد وولح *** ,** ,* ,وير 


.قاعبه| (***) 0.190 1ه 

الجداول التى يزيد طولها عن الصفحة 
لايشجع محررو الدوريات العلمية الإكثار من الحداول التى تزيد عن الصفحة 
ساس | لل ببس 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 

(وع[طهة1' 0ع001710) 2 ولكن وجودها قد يكون أمراً لامفر منه 3 وكثيراً مايحدث فى 
الرسائل : ويتعين فى هذه الحالة ‏ سواء فى البحوث المقدمة للنشر 3 أم فى الرسائل - 
مراعاة ما يلى : 

١‏ لايوضع الخط الأفقى السفلى عانتاده؟ إلا فى نهاية الجدول ( أى فى الصفحة 
الأخيرة من الجدول ) 8 

؟ ‏ يكتب فى الجانب السفلى الأيمن من الجدول عبارة *غ2634 هه لعننهنتوو 
عققم' بحروف مائلة . 

. 03] لايقسسّم الجدول بين الصفحات إلا بين ( بلوكات ) النتائئج 5عاء010‎ - ٠١ 

؛ - لايكرر عنوان الجدول فى الصفحات التالية منه » وإنما تحل محله كلمة -,م» 
4 بحروف مائلة » وتأتى بعد رقم الجدول هكذا : '.0عبندم) .2 عاطو1" . 

© يكرر فى جميع صفحات الجدول كل من ال ع[تصتلوعط . و 0دعططيةة ؛ وال 
4ءط<هط . وال 16نصلةءط:وط » والحروف الدالة على التذاييل » ويستثنى من ذلك 
الحالات التى تكون فيها الجداول بطول الصفحة ؛ حيث لاتكرر عناوين أعمدة الجدول 
فى صفحاته التى تقرأ مستمرة مع الصفحات السابقة لها ؛ مثل صفحاته الثانية » 
والرايعة » والسادسة ... إلخ » كذلك لاتطبق القاعدتان ؟ »و5 الموضحتان 
أعلاه ‏ فى الصفحات المقابلة للجداول التى تكون بطول الصفحة . 

؟ - لاتكتب التذاييل ذاتها إلا فى الصفحة الأخيرة من الجدول بعد ال #لنهامم؟ . 
الجداول التى تزيد مساحتها عن الصفحة 

قد تتطلب بعض الجداول صفحة كبيرة أخبر من مساحة الصفحة العادية » وهذا أمر 
غير مسموح به فى البحوث المقدمة للنشرء ولكنه جائز - وإن كان غير مرغرب فيه - 
فى الرسائل العلمية . ويتعين فى هذه الحالات طى الورقة الكبيرة بحيث تصبح كأية 
ورقة عادية من الرسالة » وتحمل الرقم المتسلسل الخاص بها . . | 

ومع تعدد الأبناط التى تتوفر فى الحاسوبات حاليا فإنه يمكن التحكم فى البنط 
7 ممست 





لس أصول اليحث العلمى 
المستخدم فى كتابة الجدول ٠»‏ دون الحاجة إلى زيادة مساحة الصفحة عن الصفحة 
العادية 3 ولكن مع مراعاة عدم تصغيره إلى درجة غير مقبولة 8 
الجداول المزدوجة 

يستفاد من الجداول المزدوجة 5هاطة1 وددواطده2 لملء فراغ الصفحة عندما يتشكل 
الجدول من عدد قليل من الأعمدة الضيقة 0 حيث تتكرر بيانات رأس الحدول مرتين 
أو أكثر ( حسب توفر المساحة  )‏ عرضيا ‏ فى نفس الصفحة 8 ويراعى فى هذه الحالة 
مايلى : 

. كتابة عنوان الجدول بامتداد الصفحة من اليسار إلى اليمين‎ ١ 

. يلى ذلك وانمةهعط عادية بامتداد الصفحة‎ - ١ 

 '"‏ يكرر كل من ال 8620طتذة . وال  560<2680‏ بجميع بياناتهما ‏ بعدد المرات 
المرغوبة . 

ّ - يوضع خط رأسى يمتد من ال ع20521عط إلى 16نئغههغ لفصل الأجزاء 
العمودية المتكررة من الجدول عن بعضها البعض . وتلك هى الحالة الوحيدة التى 
يسمح فيها بالخطوط الرأسية فى الجداول . 

وإذا استخدمت خطوط رأسية بين أعمدة الجداول وهو أمر ترفضه غالبية 
الدوريات العلمية ؛ بسبب زيادة تكلفة تلك الخطوط - فإن الخط الرأسى الفاصل بين 
الأجزاء العمودية المتكررة من الجدول يكون مزدوجا . 

6 تكتب التذاييل ‏ مثل عناوين الجداول ‏ بامتداد الصفحة من اليسار إلى اليمين . 
قواعد خاصة بكتابة الجداول 

تخضع كتابة بيانات الخداول لقواعد خاصة بها » تنوجزها فيما يلى , 

أ تكتب أسماء الأصناف بين علامتى اقتباس فرديتين فى كل من عنوان الجدول 
والتذاييل » ولكن أسماء الأصناف تكتب بدون علامتى الاقتباس فى كل من ال -طنتاة 


١١ سام‎ 





مكونات اليحث أو الرسالة : الجداول 








لموعط » وال 4دعطءزهط » والحقل 5610© ٠‏ إلا إذا أدى عدم استخدامها إلى الالتباس 
فى فهم المعنى المراد . 


507 ا الأجناس عندما يتكرر ظهورها ‏ بعد المرة الأولى ‏ فى أعمدة 
الجداول . 


3 البيانات الإحصائية . 


أ تستخدم للدلالة على معنوية الاختلافات ( مع التوضيح بالتذاييل ) حروف 
هجاء صغيرة 107/65386 من بداية الحروف الأبجدية ( 2 » و ط » وء ... إلخ ) . 
أو نجمة واحدة (*) علولاع]35 عاعدهزة لمستوى ال 65/ » أو حروف هجاء كبيرة -عممنا 
#كةه من بداية الحروف الأبجدية ( ه ». و 8 , و © ... إلخ ) » أو نحمتان 
(**) عاوتعاكة عاطنامل لمستوى ال /١‏ » أو ثلاث نهمات (***) علوتكعافة عامكم) 
لمستوى ال 70,1 . ٠‏ 

ب لاتستخدم النجوم مع حروف الهجاء فى آن واحد لبيان معنوية الاختلافات . 


ج ‏ تترك مسافة واحدة خالية بين أرقام البيانات وحروف الهجاء الدالة على معنوية 
الاختلافات . ْ 

د يجب ذكر اسم الاختبار الإحصائى ب المستخدم ‏ فى التذاييل . 

ه ‏ تستخدم حروف الهجاء الكبيرة 681481 يبنط صغير (11815م08 520811) لكتابة 
كل من الاختصارات : 7815 ( غير معنرى ]44082 تمع20251 ) » و 51 ( الانحراف 
القياسى 063138408 50قلصةةة ) » و 58 ( الخطأ القياسى للمتوسط 6202 51320250 
مقعم عط 2ه ) » و 2151 ( أعلى فرق معنوى ععمععء ذل أصدعة#تدوند أمعطوتط أو 
011 أصوع تمعنذد «لأوعصم8 ) . دن1آقيآ ( أقل فرق معنوى ]5180111282 أكدت1! 
ععمعع ]نل ) . 

و- يتعين دائماً توضيح ما إذا كان ال 58 » أم ال 58 هو المستخدم . 


ز- يجب عدم زيادة الأرقام المعنوية 5عتناعة غصمء/نمعذة على ثلاثة ؛ لكى لاتعطر 
6 سس 











أصول البحث العلمى 
القارئ انطباعاً بمستوى عال من الدقة لم يكن متوفراً ‏ أصلاً ‏ إلى هذه الدرجة فى 
القياسات التى تم تسجيلها 9 

القياسات ووحداتها : 

أ- تذكر وحدات القياس المستخدمة فى ال 80ءططنذة أو ال 24عط<هط ٠‏ أو 
السطور المستقلة » ولكن ليس فى الأعمدة أو التذاييل . 

ب - تستخدم القيم المترية ‏ ماأمكن ‏ لتقليل أحجام الأرقام فى الأعمدة ( مثلا . . 
يكتب 18 5 2 وليس ع 5000 ) 2 

ج - لاتذكر الوحدة إلا مرة واحدة فى العمود » إلا إذا تغيرت . 

د توضع علامة الناقص مع كل قيمة سالبة » وتستخدم كلمة 10 بدلا من شرطة 
المدى حينما يتضمن المدى قيما سالبة . 


الأعداد 5ءطصصد]2 والأرقام كلهجعصتدة< : 


أ تستخدم الأرقام العربية ( الإنجليزية ) لرصد كل القيم العددية 58 ويستفاد من 
الرحدات المترية فى إنقاص القيم أو زيادتها » بدلاً من استخدام أس التصغير أو 
التكبير فى عناوين الأعمدة . وإذا كان استخدام الأس أمراً لامفر منه فإنه يتعين أن 
يوضّح بجلاء إن كانت النتائج المبيئة فى الأعمدة قد تم ضربها فى الأس » أم أن على 
القارئ إجراء ذلك ٠.‏ 

ب - لاتوضع العلامة العشرية والأصفار إلى يمين الأرقام الكاملة إلا إذا كان 
تسجيل التنائج بهذه الدرجة من الدقة . ولاتحسب النسبة المئوية لأكثر من علامة 
عشرية واحدة إلا إذا كانت الدقة المتناهية ممكنة ومطلودة . 

ج - يوضع صفر قبل العلامة العشرية فى جميع الأعداد التى تقل عن الواحد 
الل ١‏ : 

د تصف الأعمدة ‏ التى تحتوى على أعداد كاملة فقط ‏ بمحاذاة يمين الأرقام » 
بينما تصف الأعمدة التى تحتوى على أعداد كاملة وكسور عشرية بمحاذاة العلامات 


اتسين 





مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 

العشرية الحقيقية فى الكسور » ومكان وجودها الضمنى فى الأرقام الكاملة . وتصف 
الأعمدة بمحاذاة شرطة المدى عند وجودها » مع استخدام كلمة 60 بدلاً من الشرطة 
الدالة على المدى عند وجود قيم سالبة . 

ه - توضع جميع الحروف والأرقام الفوقية 5]م1ء6,5م50 داخل علامة إقحام 
4عىة» مقلوبة ( مثال : 101 ) » بيئما توضع جميع الخخروف والأرقام التحتية 
؛منضووطناة داخل علامة إقحام ( مثال : م260 » وتكون إلى أعلى أو إلى أسفل - 
على التوالى ‏ بما مقداره مسافة نصف سطر . ١‏ 

ه الاختصارات والرموز : 








أ تستخدم فى الحدول جميع الاختصارات والرموز التى تستخدم فى متن البحث » 
ويضاف إليها اختصارات أخرى ‏ عند الحاجة ( لعدم اتساع المساحة » وخاصة فى 
عناوين الأعمدة  )‏ مع شرح معناها فى التذاييل » حتى وإن كان قد سبق تحديد معناها 
فى متن البحث . تختصر كذلك أسماء الشهور . ولكن يفضل ‏ عموما ‏ عدم اللجوء 
إلى الاختصارات فى عناوين الجداول ذاتها . 

ب - تُصف بيانات الأعمدة التى تحتوى على رموز رياضية ( مثل > » و + . 
إلخ ) حول آخر رمز رياضى مستخدم » مع ترك مسافة واحدة خخالية على كل جانب 
من جانبى تلك الرمور . 

1 الكلمات التى تبدأ بحروف كبيرة 280008 تلهاامةة0) : 

تبدأ ببحرف كبير أسماء الأعلام » وكلمة 16طة1' » والكلمة الأولى فى كل من عنوان 
الجدول . وال 0قغططتذة ؛ وال 86305 مسصتتامء . وال 5لمعط تعممدمد ء وال -6لاة 
5 موههقمة »2 والسظور المستقلة 5عهنا غمءعلدعمعلم1 . والمداخل الرئيسية 8لهم: 
وعنعادع 2 وتحت الرئيسية 506685365 » ومداخل الأعمدة 5علمء سمسامء ٠‏ 
والتذاييل . وإذا بدأ السطر بعدد رقمى فإن الكلمة الأولى بعده تبدأ بحرف كبير . 

/ا ‏ علامات التنقيط 33002اع2ناط : | 

تستخدم النقطة فى نهاية كل من عنوان الجدول ( حسب الدورية ) والتذاييل » وبعد 
اختصارات أسماء مؤلفى الأسماء العلمية والاختصارات التى تنتهى بنقطة بطبيعتها . 


5 سس 








ميك امول انبعت العلعى 

الكلمات التى تكتب بحروف مائلة : 

تكتب بحروف مائلة الأسماء العلمية » والأجنبية » واللاتينية » والسطور المستقلة 
5عم1! غمعلهعمء100 . وإذا جاء موضع كلمة أو كلمات يتعين كتابتها بحروف مائلة 
وسط سطر مكتوب بحروف مائلة ( مثل الأسماء العلمية التى قد تأتى فى السطور 
المستقلة ) فإنها تكتب بحروف رومانية عادية غير مائلة . هذا ولاتكتب - عادة ‏ كلمة 
186016 بحروف مائلة . 

وإن لم تتوفر الحروف المائلة يجب وضع خط تحت الحروف والكلمات التى يتعين 
كتابتها مائلة ( عن .561 .11016 .50 .رونصسف 1١980‏ ) . 


أمثلة لنوعيات مختلفة من الجداول 


مثال ١‏ ( عن دورية [018ا[ناع1)م8 101 تزاعا50 لندعارعسخ عط 01 أممسه1 


ععمعن58 ) : 


اق طاانتامع امم لدة أممتائ هه ممعاكلزك اللوأمكصهتنا ملقحرما زه قاعع اع .4 علطو 1 
.188 علدتمم5 ,ركوط 


1 . الننناك لليك 821 
ب 820 عدمةء ل لمولة 7 1,202 وأ يو اع و8 
(ثانن) وعره مم1 
د 0,73 [#١‏ 51 41 33 24 ا 
ب 041 باق 33 30 30 20 درن نم10 
ب يانه 5 10 516 
زثيرى) مترياه١‏ امم[ 
9 070 *ثب] 71 0.66١‏ 0.37 0.33 5151103150 
4 057 ولو | 2 0.52 0.43 0320 ليلسلان ل 8 
بذ 85 * * 05 ع1 ع5 
(ع١71)‏ أ تررك اممناى 
0 0.84 يا | 7 248 2 176 99 5 
7 072 1# 50 191 153 54 لك الها 
5 185 تر 5 * م51 


امتاتها أله عدرنا نط" علتاضةامكصقها عجماع] امع [ لصة 2 ععة 1 300 21 
.8 متاصةامقصقها تعائة علععب؟ 1 ع ,"1 .(وصتلعع؟ ععالة وبرول 44) ومتامقامكصدن 
.لإأعاتاععمقع2 ,0.01 عه 0.05 ح طغه أوعا 2 الردع ل تمع لم ده أفدع) تموامصووة***كم 
قادعاء أ زاعم (ط) عمه51 .(0) عأطنععه (رآ) جمعمتاعععب؟ ماععلاء عم نا الدع تمع 81 
0 1< عنة كعداله؟ ) لعرتهم 16 0.01 عه 0.05 ع لق أمعمع]] أل بولاصدء1)تمعتد عبد 
(/11) عتاناامنا أممء و1 2.632 ممع وعنلوب؟ ) لعوتوا بزلع با ععردع2 ,2.576 درن 
.(7ا51021) اأداواعءبت أممطو عه؟ 2.545 لمة 





مكونات البحث أو الرسالة : الجداول 





مثال ؟ ( عن دورية عههعكء5 5011 ) : 


2 لا[الل8 1" 
لعطعمعا عمتعمعنه [0؟!] إن (لعناممه أماه 55) غن0 4 
طغاس (0عقت .دن أومع]) عنالادعر صمى مضه «عممم «علائ] تمل 
لجااسااعاتا اأدإدتم حر رمم 9 1 


80 + موهلا اناعم خمع 1 
+04 + 97.9 ععصقم ععغل؟ ققماع معطض]1 
1 2 14.4 معطا 8000) ممتأواععء؟ طومعا1 
(فأققط بعر نويل تور 
46 + 903.4 عع 8000) «ملغواععع؟ لععم 


(فأققط ,عي صل قط 


طغخل؟ عسصتطعمع! معقة لعععء م26 عدمأههى8 ]0 الانامسمق * 
.80 اس 520 


مثال. ( عن دورية '[ه15هطنةمماتزطظ ) : 


خمنتاعوء؟ علتمعئرلامة اسه معتللعتنا لمن متعمامناع كه سسمتاعسلم5 ١١‏ طاطملا 
كانععاط الماع د61 أت كمتشعاة لعاععاعد عرأذ ]اه ممعيوتامة هدآ +-18.7 لمة -33.8 طاتد 


مملاة امععمم ع االمطق)ع1ا8 


“لإا أدمعاما معواامض “اص /عن) اطعتع طمعرع 
هطع 18.7 12 33.8 للملا 600 (هتم) بنرك 
0 2 0.54 20.12 0.93 1.00 2 2.31 0.73 ع2 1.47 49,0 2 108.6 602 


3 2 22.] 0.72 2 2.10 0.67 عل 2.87 0.46 2 3.77 16.6 2 104.6 غ60 
9 2 52.! 20.13 2.18 0.62 2 4.76 0.852 2< 6.26 13.6 2 88.3 027 
9 - 1.22 0.77 2 1.91 20.22 1.77 0.39 2 3.36 26.8 2 108.0 012 
1١.31 2 6‏ 0.52 ع2 1.96 0.14 عل 2.62 0,45 2 2.90 15,7 2 115.0 615 
38 + 16.! 20.56 2.27 0.42 2 1.80 22.1 + 2.58 21.0 2 103.0 020 


وقعنلة لا .(لم 30) كعاقع)!؟! ععتالنء صا لععسلمعم ممع منلاسالا لمة متعرم ام لان * 
كه م1أغة أباعل 5180080 عد 65 غةر!!!! ععتااتكى علقعتامعم عععطا أه كمقعم عد 

-أقصعل ععقه! عمتممقعد نط لعمتمععيعل ععبد دع ا أكمعامز عبالنقاء؛ وععج يلوعم " 
0 حل كمه لاق متسدعاعل عاوعتامعء عععطا ده لعفقط ععة دعناهلا ,لإباعهها 
١‏ 1 ع0 





مثال 6 ( عن دورية عكةع115 سواط ) : 





سمتتتليممم؟ للد ممتاءعع كم مه ممتلةمامععمم الالاعمهم1 لمة لطعم ممتتجاناعمها أه اءء)| :1 .ك4 ماطوة 
لقعا أ125) غطا منهء! 5عاذتل هه ممساع ابر معن طامععملامد أو 





(90) كلكتل لعا «أممم5 


(50) كناوأق لعاءء1م1 


لكل كنك ممتكدء مكندك 

(لمسيمتلتامم) للع /رهستلتاسمء) 
100 2 “27510 بو[اطعنم 27210 “27210 جرولطعءلم لعدصممععع عكهووت[ فل 
08 00 2980 60 35و46 67380 8 2 كا لالم 
08 0 0 02 08 03 2 ددا 
02 0 42 0 42 52 .8 2 ع ولع 
0 0 02 0 0 0 8 آنا 
02 03 85 03 82 253 58 !61 
06 6072 100 06 08 5 100 5 212 
176 10 83 11 8312 516 5 12202 
0 5 5262 0 58؟9 00 5 لام 
0 506 92 ع0 بال 3 100 5 11 
م8 10 100 865 872 100 5 يز ايزا 





.عاط أمععكناة > 5 ,اواواوعء ع 1 ١‏ 


-(0.05 ح ظ) لإلتصقع 1 تمعأة عع أكأل امه مل ععلاءا مسسم م طاته وموعم ,ومع متط زيل ' 


مثال © ( عن دورية تكفك5ش عط ذه كقدمناأعدكهه ) : 


رالتاعمه ع0! ععناكتممر امع سقط 0مة لاعار معو .11 لاتق 
10" أمعءنمفعمحظ) مسعاكزء بورماواعوتطء 0س ,رمام قعوم 


١؟عالسسل‎ 


اكع صولا] 
مك80 
2 


لهذا 





المعاع ]ع0 0 
مم أادامة /1 01 انق 
ع 013 خلاءزلا كلذ عمد 1111 
2( (قطاع1/ة) تدع لا 
سس ا ااا 00010011 
ااتسلح 
20 7.1 0563| 
18 76 1984 
10 13 155 
16 12 مم لم 
بحام أم مد 
12 ى8 1013 
10 79 034 
9 5.4 10485 
10 83 ار 
مام اعوتطة 
9 ك8 083 
20 67 84 
8 237 985 
12 850 رت ام 
تام انا عدن داكا 
(0.05صظ) ورعادلان 
07 003 
ذلر 1084| 
فن 1085 
لا لحأستار ج15 ذنا لعاذنازانت عنة حتفتو برويئثت + 


مكونات البحث أو الرسالة : الجداول --- 





مثال 5 ( عن دورية ععمعء5 لقعت اناء6:ه81 4ه لتدعتول ) : 


لآ[ علقم 
كلالام] 3للأعضقاناءة سآ ]0 «االأطماع هم فاه تلم ,فأعابا تزه عامتصلهم٠‏ لجه جراتعوعل عنعك وصاتصدام زه مولع 


كاتنم) أه .مل كه 





نك ا 0 جانومعم عمتامماع 
اننظ معام كاسع 10/3 أمقاو/عط! دطالعكة عصنمنم1 #تالكامقام 10 عامل 

0 9 01 34 -336 - 10 121/1 
.2 14 ع 0.14 266 26,1 - 10 2000/89 
216 10 090 18 350 - 20 201/09 
80.8 2223 ه 0.23 443 4452 + 10 2001/89 
7839 13 مك0 24 4135 + 20 200/89 





.220.05 ات امععع)اتلل بلاممع ظقتمعله عمة كتعناء! أمعرء ]تل حط لعجسولاه) ععسلوا* 
لمعستممعاعل امم ع لم 


مثال لا ( عن دورية نإهم1منقنزط2 )سداط ) : 


كم تناك حتنه1[] عادكباباع أ اأمعاممء ممتلق طاين (0اه--34) وعماهدمن) أ طالسمع أت متطوممزنواعع .لا علطج] 
عتلذمدعله-(غل طانبن امعدمادعن معلاج وعمن امعمعلاثل ند عاممط لعوع»ع إ0 


انمه الطواعن نل طامط رهم) عتدعتامع بيعم كامقام عبنه! طاتيير دعام تاترع, عزى أه مدعم عط وز عساوب طعدع 
لاب 160) كامذام ينها أه تاعقع جممء! دعام حمهك اب -40 عبه] عن مععقط مرج كممزلقامععممء موتاج .عمادلءنعرة 
العام بدا شاط اها اسه 118111115 1 ا ا لجا 25 111 011 


لنوتلماضعع مم لولاوة 





عماج عدم 


22 0 يزان ثالا مها عناأوممعلم +١‏ )0 0 
لل 00 ناى/ 068 ٠-١‏ عم 100 
11.5 5/3 101 154 0 55 
142 م213 222 155 + و5 
109 562 228 170 0 10 
15.20 5262 228 1852 + 148 
107.4 3208 2102 409 0 70 
157 2086 2103 517 + 70 


.لإاعلاأأععموع ,0.01 لمج 0.05 ع 6 غة امم اأتمواد امخمم لان ممدأعدممم ,هم) عماجب ع طبه 


يلاحظ فى هذا المثال وجود شرح مختصر ‏ ولكنه واف للمعاملات التى ترد فى 
الحدول بعد عنوان الجدول مباشرة ؛ الأمر الذى يمكن معه فهم الجدول واستيعابه 
جيداً » دوئما حاجة إلى الرجوع إلى متن البحث . 


مثال 6م للجداو ل المزدوجة 86165 «نا-ه[طناه0 ( عن دورية عطا 2ه لمسدتدول 


لتقن [تاعتاءه1] ع10 جاعزهه5 مدع ارعريم ) : 




















1521© بط اعموعساكما كه وعطعوعم كه زعمتممنطن ععتد لمج للعتلا ٠١‏ عاطة1 
أ نومع لعم5 : له طنعمعا لعع5 1 
اماك لخدن ع”تجسع أه مص توعل منمطلطنة ؟ ‏ 'عمرى “علا عم أنزةومرد أم عوا تلعز ,اللي 
ماع ععكتعلف للش "لمعا قة ‏ للأشاع 1‏ العملاعل) النينييل العمامعم] لوه 
عع 05100006 
211] .10 2 لمة 8.5 سبرم 240 .52951اءمن© ه1212 'ط3506 4.8 ممم 500- 608-152813١‏ 
101.45 طدةىن١‏ 172 أنكاصم لعمصتطا لمحلا 9171.5 99 148 امتومء لعموتدل مولز 
287 160.8 112 أمثمى لعممتطدوكا 226 571 148 أملمم لعممتطاصولم 
8 .5 لامع رطوع 4 ,عطواع مع 
186 اليل 4 00 8.7 اتنرع 360 ,15281.م0© دك 3.7 64 لمم 350 008-15281 
ذه 158.9 0م 6 ممم 340 003-15328١١‏ 301 شان 164 ممم 125 .4-15281ن6 
عط 139.3 د 2454 064 امتهم لعمماط موك 3006 طذاة 164 اممتهصمءع لعصدتط-لموك 
ع 115.0 ععيم 164 أمتومء لعممتطتوولة 118.0 لام 164 أمباهمء لعممتطتممتمر 
9 ,وععمطلمم 5 ,#اماعلع8 
54 اسمن 5 فهة 3.8ا بصم 240 .08-15281© أ 0292| 50 109 ممم 608-15281.150 
157.4 ل اسع 15 أمالم لعمون مولا | 10292 50.6 109 ممم 300 084-153281١‏ 
1302 15622 115 أمتثمم لعووتطنتومل1 | 0582| 65,9 109 أتاممى لعموتط مدت 
9 ومع 7 9265 20615 109 امتددة لعموتطتممكم 
1111 طق13 139 «مم 004-15281240 ١‏ 5 .عاداعلع8 
506 ينا 139 أمتلددء لعممنتطوولة ' 137.75 14 7آ لمم 150 604-153281١‏ 
9 ,7 للمعوطده  :‏ 2 1528 8.2 7 «رررم 300 608-15381١١‏ 
00 5205 06م هم 210 ,[قدو مم 0 10592 ظ9دم ‏ 177 اندم للعمطالل اموا 
05 1886| 60 إموم لعموتط لديل 93.8 1602 17 أمعاممت لعممتطممكة 
تخد اهدالاك 60 امستصمع لعممتطشومتخ 6 ممصم 
|98 وميه 4052 36 10.1 ممح 150 ١5381-موع‏ 
7ك طفكمر ‏ كداز «مم 240 .281د امن 00 قاكة ‏ 2836 101 هوم 250 664-152861١‏ 
16.20 ©3545 145 00 5281.360لممح + 90د 215.0 10.1 أدعاومء لعممتط مدن 
6502 عموعه 5م ممم 604-15281480 490 206 10.١‏ أمسامده لعممتؤتموم 
> 35.3 طكجدر 1.5 أمنامم تعممتةاءلمدكر ‏ : لل انا 
118.9 96 لحكل أمعلومء لعموتشضتوم8 2 ١‏ 6ه 134.7 ط 4كين 1.8 ممم 350 .5281ا-قمنه 
981( .5 للمعطيع © 136.233 لتق 4 لمد 9.7 صمم 250 .5381ل-ممع 
308 97ت ذا هم لمك مح | هكواذز طك5كد ‏ 4 لمكو لعممتطلمميا 
مد 1407 ط235ة| 135 همع 360 .15281-ونع 1059 212 164 امئنممء فعممتطتدد8 
ه525 11 15 صمح 480 ١ 604-15281١١‏ 7 تممه 
مد 155.3 لل الاي 135 أمناموع لعوما مولا 3 4خ 7 لمهة 12.7 سرمم 350 .08-1532381 
كردا 259 يلما أممتمم لعمواطومة 1130 دذذا 167 امتهم تعممنط ممم 


.عط 22.7 كطعاعه وعطاعدعم سس عورد كه اغلخيط معمعة مه نمه ع 2.5 تنصطد جطواعه طعدكر ندال اعماء3 عمو كه اله كعغذممكلام 8 ان دوم ممع؟ 
بلعنهها 3 اكع ععميم علمللناقه وتمسجعببط رط تعر قمة كانه .كمصنامء متطاته ممتاموعد مدعلة؟ 


الفصل الخامس 


مكونات البحث ١و‏ الرسالة : الاشكال 


أنواع الأشكال 

. الصور الفوتوغرافية 8جهمع0040م‎ ١ 

؟ ‏ الرسوم الفنية 5عهذ::3:ل » وهى تستعمل عندما تكون الصورة الفوتوغرافية أو 
الوصف غير كافيين لتحقيق الهدف . 

: الرسوم التخطيطية 5م62 » وتلك تقسم بدورها إلى‎  "“ 

أ الرسوم البيانية تتههع13 عهنا » وهى التى تبين العلاقة بين متغيرين يكون 
أحدهما مستقلاً ( ويبيّن على المحور الأفقى ) » والآخر غير مستقل ( ويبين على 
المحور الرأسى ) . وتكون العلاقة بينهما خطية 68هذا[ » أو يمثلها منحنى ( علاقة 
تمعستاء تهت ) . 

ب - رسوم الأعمدة قصنوءووذل عدط ( أو الهستوجرامات 00000 : 

ج ‏ رسوم النقط المتنائرة 5تصقءع018 162ئ3ء5 » وهى التى تمثل فيها العلاقة بين 
المتغيرين المستقل وغير المستقل بعديد من النقاط التى تعد كل منها قراءة للعامل غير 
المستقل عند مستوى معين من العامل المستقل 3 








أصول البحث العلمى 

د رسوم المساحة 01888505 3562 » وهى لامكل علاقات بين متغيرات » ولكنها 
تستخدم فى توضيح الترتيب النسبى أو الأهمية النسبية ‏ لعدد من القياسات المشتركة 
بتمثيل كل قياس حسب نسبته ‏ بمقطع من دائرة يكون محصورا بين محيطها 
ومركزها . 

كذلك فإن المعادلات المعقدة » ومسارات التغيرات الأيضية » ورسوم الأنساب 
كأتقل 06018566 ( بالنسبة لسلالات التربية والأصئاف الجديدة ) وماعلى شاكلتها من 
كطتقمعة تل 110 يمكن أن قم جميعها كأعمال فنية تعامل معاملة الأشكال . 
الأمور التى تجب مراعاتها بشأن اختيار النتائج التى تعرض فى الأشكال 

يتوقف الاختيار بين عرض النتائج فى الجداول أو فى الرسوم والأشكال على طبيعة 
النتائج المتحصل عليها وأهداف المؤلف من عرضها ؛ فالأشكال تُعطى القارئ فكرة 
سريعة عن نتائج الدراسة » بينما تحتاج الجداول إلى وقت أطول لفحصها » ويتعين 
استخدامها عندما تكون أرقام التتائج ضرورية للقارئ ولموضوع الدراسة » وعندما 
لايمكن وضع النتائج فى صورة رسوم . 

ومن 0 ا لان تكراره ذ ا هه 2 كر 
من التدريب للطالب على م ره والأشكال . 


ويتعين اختصار عدد الأشكال فى البحوث المقدمة للنشر ؛ لأنها ترفع كثيراً من 
تكلفة طباعة البحث المنشور ؛ فمثلا .. من الأفضل الاستغناء عن الرسوم البيانية التى 


يمكن شرح مضمونها فى جمل بسيطة . والشكل المناسب هو الذى يمد القارئ بنتائج 
واضحة ومحلدة . وإذا كان الشكل رديئا فى تصميمه فإنه لايسهم إلا فى زيادة تكلفة 
النشر دون تحقيق الهدف المرجو منه . 

تصميم وإعداد الرسوم والأشكال 

سس م؟١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 


والتعرف إلى نظامها » ومساحة صفحاتها ٠‏ وعرض العمود فيها » وقواعد النشر فيها ؟ 
لكى تتفق الأشكال مع نظام المجلة . 





وتفضل دائمآ الرسوم أو الأشكال الصغيرة التى تشغل عرض عمود واحد فى 
الدوريات التى يوجد فيها عمودان بكل صفحة » والأشكال التى تشغل عرض عمود 
واحد أو عمودين فى المجلات التى يوجد فيها ثلاثة أعمدة فى كل صفحة : 

تحديد الهدف من الرسوم والأشكال 

يتعين على مؤلف البحث أو الرسالة تحديد الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه من كل 
رسم أو شكل 3 مع مراعاة مايلى : 

. اختيار أقل قدر ممكن من النتائج التى تفى بالهدف اراد تحقيقه دونما تعقيد‎ ١ 

١‏ - قصر كل رسم أو شكل على موضوع أو أمر واحد ؛ أى يكون كل منها خاصاً 
المنحنيات والخطوط والأعمدة ( الهستوجرامات ) 3 مع توختى الوضوح التام : 

الرسوم البيانية 

لبيان العلاقة بين أى متغيرين فى صورة رسم بيانى يتعين وجود محور أفقى 
5 81]ه20 روط ( أو محور سينى كفنت << أو 26815518 ) يكون خاصاً بالمتغير المستقل 
فأطقاعة؟ غزه50هم06م1 » ومحور رأسى كلتتة 21عنارء؟ ( أو محور صادى كلكة ل أو 
181 ) يكون خاصاً بالمتغير غير المستقل 7518016 065680656 . وتعرف نقطة 
تلاقى المحورين باسم الأصل مزهتته ( شكل ١-05‏ ) . 

يستخدم شكل ( 0 ١‏ أ) لبيان القيم الموجبة والسالبة لأى من المتغيرين المستة| 
وغير المستقل با جاويا اجارو لي مكرما ١‏ ب ) غندما تكون 

جميع القيم موجبة ٠.‏ 


6 سس 





سب أصول البحث العلمى 


/ا+ 
المحور الرأسى بيه 


المحور الأفقى 





شكل ( ١-5‏ ) : أجزاء الرسم الببانى . 

ويتحدد موضع أية نقطة على الرسم البيانى بالمسافة العمودية بينها وبين كل من 
مسحورق الرسم » مع قياس المسافتين العموديتين باستتخدام نفس وحدات المقياس التى 
ِقّسّم بها المحوران » ويعرف الخطان العموديان الواصلان بين النقطة والمحورين ب 
« إحداثى دعاةمنلمهه النقطة © . 

يجب أن تتوفر الشروط التالية فى المحور الرأسى 15*ة لوعءناءه؟ ( أو 6همذلءه ) 
للأشكال ( عن كلعة80 6 عننة314 ١91/١‏ ) : 

١-أن‏ يقسم بطريقة منطقية منتظمة ؛ مثل ١‏ 2 و4 2 و5أو” ء)و5. 
وه ...إلخ. 

؟ ‏ أن تتخطى القيم المبينة على المحور الحد الأقصى للنتائج بقدر يسير 3 فيما عذا 
الحالات التى يكون فيها أحد أرقام التتائج أكبر بكثير جدا من باقى القيم المتحصل عليها ‏ 
مع استمرار المنحنى فى وضع شبه رأسى - حيث ينتهى المنحنى ‏ فى حالات كهذه ‏ عند 
الضلع العلوى ٠‏ الذى يكتب عليه خارج الضلع مقابل نقطة التقاء المنحنى به أقصى 
قيمة وصلت إليها التتائج » والتى تعرف باسم عناله“علد* ( شكل ٠‏ ؟ ) . 


١١ حب‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





+ل/1اناعع وكا/ جوت ولد 


"ليلل اماد 
لي يليل 





شكل ( 6 7 ) : كيفية توضيح القيم الكبيرة جدا للمتغير غير المستقل ( أعلى الشكل ) دوما حاجة إلى زيادة 
طول المحور الراسى بصورة غير مقبولة » وقد تكون غير نمكنة . 

يجب أن يكون المحور الرأسى متجانساً فى مختلف أشكال البحث الواحد عند 
تشابه الصفات المقيسة . 


- يفضل أن يكون المحور الرأسى فى الجهة اليسرى من الشكل ٠‏ إلا إذا وجد 
أكثر من متغير مستقل واحد فى الشكل الواحد . ظ 

ه ‏ وبالنسبة لنقطة البداية على المحور الرأسى فإنها يفضل دائمآ أن تكون من 
الصفر » ولكن يحدث أحيانا أن تكون أول القيم المتحصل عليها أعلى من الصفر 
بكثير » وهى حالات تُعالج بوضع الصفر فى مكانه المعتاد عند نقطة البداية » ثم قطع 
المحور بعد حوالى نصف ستيمتر ( فى الشكل النهائى بعد التصغير ) ورسم خطين 
متموجين متوازيين عند الجزء المقطوع » أو خطين قصيرين متوازيين فى طرفى الخزء 
المقطوع من المحور » ثم بدء القيم ‏ التى تتناسب مع النتائج المتحصل عليها ‏ بعد ذلك 
( شكل ه7-6). 

- يمكن تكرار الأمر نفسه فى أى موقع آخر من المحور الرأسى عندما تختلف‎ - ١ 
نتائج أحد المعاملات ( أو مجموعة منها ) عن نتائج المعاملات الأخرى . ويتعين‎  ًاريثك‎ 
فى حالات كهذه تقسيم المحور الرأسى فى شطريه السفلى والعلوى بنظام واحد ء‎ 
. ) 5-9 بالرغم من اختلاف بداية التقسيم فى كل شطر منهما ( شكل‎ 


1 سس 








شعتم امول اليك لعل 


7 008 سه 
«*ر معتشامة2196- ده 
د ع 


.ا / 1اللوع وكام ووه وان 








بازلانيم ععمع ومس 1401ل 
اإالاناة 500 مم سه ِ 
- 
مس ساو 0_3 رر ويد 50 
7 _- 8 - 

20 00 - 


+ 


غ885 مو100 57و بير 


8 09 1١6 م‎ 


7 6 5 4ه د35 
5اععمن نا ع ارا 


شكل ( ه  -‏ ) : طريقة قطع المحور الرأسى عند وجود منحئيات تتفاوت كثيرأ فى قيمتها ؛ ليمكن المقارنة 
بينها فى شكل واحد . 

- يمكن بالتحكم فى طول المحور الرأسى ( وفى المسافات بين تقسيماته ) التحكم 
فى مظهر التغيرات التى تحدث فى العامل المتغير ؛ كأن تيدو أكثر معنوية من حقيقتها 
بزيادة طول الملحور » أو أقل معنوية بتقصير المحور . ولكن يجب أن يبز الشكل نتائج 


سب ؟؟١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





التحاليل الإحصائية » وأن يتفق مظهر المنحنيات ( شدة انحدارها ) مع مدى معنوية 
التتائج المتحصل عليها ؛ فلايساء تفسيرها . 


8 قد يكون من الصعب أحيانا توضيح مقارنات معينة على الرسم البيانى لكونها. 
أدق من المقياس المستخدم على المحور الرأاسى . ويمكن فى حالات كهذه استعمال 
النقطة » مع الإشارة إلى ذلك فى عنوان الشكل ( شكل ٠‏ - 0 ) . 
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5لام0 لذأ علزا؟ 


شكل ( ه ‏ ه ) : طريقة بسط وتهديد المحور الرأسى لإظهار قيم حرجة أو حاسمة ٠.‏ 


1 عندما يحتوى الشكل على قيم سالبة فإن المحور الرأسى يقسم بالسالب تحت 
نقطة الصفر بنفس طريقة تقسيمه بالموجب أعلى نقطة الصفر » مع وضع خط أفقى 
سميك نسبيا - مواز للمحور الأفقى ‏ عند نقطة الصفر بالمحور الرأسى للشكل ( شكل 
6-08 ). | 

١ عندما يكون المحور الأفقى خاصا بعامل الزمن فإنه لايجوز قطع المحور‎ - ٠ 
كما يلزم تقسيمه بانتظام على امتداده ( ساعات 2 أو أيام » أو شهور ) . وإذا كان‎ 
الزمن طويلاً جداً فإن الشكل يمكن أن يشغل الصفحة كلها . ويتعين فى هذه الحالة‎ 
بالإضافة إلى‎ ٠ تكرار جميع بيانات المحور الراأسى فى الضلع الأيمن من الشكل‎ 
ْ . )7- 5 الضلع الأيسر ( شكل‎ 
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قمعم وولدنمم 


شكل ( 5-5 ) : كيفية تعديل المحور الرأسى ليتسع للقيم الموجبة والقيم السالبة من المتغير غير المستقل . 
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5كا6 علا ذا عاوا1 


شكل ( 5 -7) : كيفية عرض التتائج التى حصل عليها خلال فترة زمنية طويلة . 


ولتوفير المساحة فى محاور الأشكال والهستوجرامات يمكن استعمال 
ده الأسية ؟ حيث روات امال » أو 10-2 ) داشخخل أقواس على 
المحور ذاته » وليس فى عنوان الشكل . 


١9 2 سسسب‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





صندوق الرسم وتقسيمات محاوره 

يجب أن يكون الشكل محصورا داخل أربعة أضلاع ( تعرف بالصندوق «وط ) 
تمثل المحورين الأفقى والرأسى والضلعين المقابلين لهما » مع مراعاة أن تكون جميع 
الأضلاع ببنط واحد . ومن الطبيعى أن تكون بيانات المحورين خارج الصندوق 
كذلك فإن أحد المحورين ‏ أو كليهما ‏ يكون داخل الصندوق ذاته فى الأشكال التى 
تتضمن قيماً سالبة على أحد المحورين الأفقى أو الرأسى » أو على كليهما . 

تعرف التقسيمات التى توضع على محاور الرسوم البيانية باسم كتاتقصد نتاة » وهى 
التى تمثل المستويات المختلفة من كل من المتغيرين المستقل وغير المستقل . 

ويفضل - أحيانا - استخدام العلامات الشبكية كأتقم 4ع » وفيها تمتد ال طنتاة 
5كاتقتم لكل من المحورين الأفقى والرأسى إلى المحورين المقابلين لهما ؛ بحيث يظهر 

حقل الشكل على صورة شبكة من المربعات أو المستطيلات » التى يجب أن تتراوح 

أضلاعها ‏ بعد تصغير الشكل ‏ من 5و١‏ سم إلى ؟و١‏ سم 

ويتعين قطع خطوط العلامات الشبكية عند تقابلها مع أية بيانات فى الشكل فيما 
عذا المنحئيات ذاتها » كما تقطع المنحنيات كذلك عند تقابلها مع الرموز التى تحدد . 
مواقع القياسات . 

'ويستخدم فى عمل الرسوم البيانية ورق رسم بيانى يكون إما ورق مربعات عادياً 
يدَرج فيه المحوران الأفقى والرأسى تدريجا عاديا » » وإما ورقاً نصف لوغاريتمى أو ورقاً 
لوغاريتمياً . 

يكون أحد محورى الرسم البيانى فى الورق نصف اللوغاريتمى ذا تدريج 
لوغاريتمى ( شكل © - 8 ) » بينما يكون كلا محورى الرسم البيانى فى الورق 
اللوغاريتمى ذا تدريج لوغاريتمى ( شكل 5 -4 ) . والهدف من التدريج اللوغاريتمى ٠‏ 
هو أن يتناسب التدريج مع لوغاريتمات الأعداد ؛ بما يسمح بتوقيع الأعداد مباشرة » 
بدلاً من لوغاريتماتها ؛ ليمكن الوصول إلى خطوط مستقيمة . 

ولزيد من التفاصيل الفنية المتعلقة بالرسوم والأشكال وإعدادها .. يراجم 
فنسطء5 ( 1١965‏ )2 و آله ( 1954 ) . 


50 مستت 





غير المستقل على تدريج لوغا 


ريتمى . 


شكل ( 8-5) : رسم 
مداه بين ١7‏ وا.-.. 
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بلبلل أصول البحث العلمى 


شكل ( 9-6): 
المتغيرين أصبيحت 


رسم بيانى ذو تدريج لوغاريتمى 
خطية بعد توقيعهما على تدريجات لوغاري 


للمحورين الأفقى 


نا 
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مكونات البحث أو الرسالة 


: الأشكا 


لامجكن 


ل أصول البحث العلمى 
القواعد العامة لإعداد الرسوم والأشكال بمختلف أنواعها 





يراعى عند إعداد و تحضير الرسوم والأشكال مايلى : 

, تعد الأشكال غالبا أفضل وسيلة لعرض اتجاهات النتائج والمظهر العام لها‎ ١ 
. . ولكنها مكلفة كثيراً فى إعدادها » وفى وضعها فى الصورة المطبوعة عند التشر ؛ ولذا‎ 
ويجب أن يمد القارئ‎ ٠» فإن كل شكل يجب أن توجد له المبررات الكافية لعرضه‎ 
. بنتائج واضحة ومحلدة‎ 

' - يجب ألا يزيد حجم أكبر الأشكال على حجم صنفحة الدورية ‏ وهو ١7‏ *» 
0 سم بالنسبة للدوريات ذات المقطع الكبير ‏ وإلا لزم تصغيره إلى تلك الحدود . 

" - تميز جميع الرسوم والصور والأشكال بأرقام مسلسلة ( مثل 818.1 » 
و815.29 ... إلخ 54 بالإضافة إلى الاسم الأخير للمؤلف الأول 8 وتكتب هذه 
البيانات على ظهر الشكل بقلم رصاص طرى لايحتاج إلى ضغط كبير للكتابة به . 
ويجب أن يكون ترقيم الأشكال بنفس الترتيب الذى تظهر به فى البحث . 

4 - يجب أن يشار إلى جميع الأشكال فى متن البحث 2 ويوضح الموضع الذى 
يشار فيه إلى الشكل فى المئن لأول مرة بعلامة على الهامش الأيسر.للصفحة . 

6 - تطبع عناوين جميع الأشكال ‏ مسلسلة ‏ فى صفحة مستقلة تأخحذ رقما خاصا 
بها 3 ويكون مكانها يعد التداول مياشرة 3 مع استمرار ترقيم صفحات البحث بعد 
ذلك ؛ ليتضمن الترقيم الأشكال ذاتها . 

5 يجب أن يكون عنوان الشكل 1686020 قصيراً ومعبراً عن مضمون الشكل . 
ويكون العنوان ‏ عادة ‏ هو أول ماينظر إليه القارئ » وعليه يتحدد إن كان القارئ 
ستزداد رغبته فى مراجعة الشكل تفصيليا أم ستقل . 

/ا - يمكن استخدام الاختصارات فى عنوان الشكل مادامت تتمشى مع قواعد 
النشر فى المجلة ٠‏ مع مراعاة أن الشكل يكون وحدة مستقلة » ويتبغى أن يكون . 

سس ا : . : 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 
واضحا بذاته دونما حاجة إلى الرجوع إلى المتن . وتتطلب بعض الدوريات العلمية أن 
يعقب عنوان الشكل - مباشرة - وصف مختصر لكل مايتصل بمضمون الشكل من مواد 
وطرق بحث ؛ بحيث يمكن ف فهم الشكل واستيعابه جيدا دونما حاجة إلى الرجوع إلى 
المتن . 

6 - توضع أسماء الأصناف التى يرد ذكرها فى عنوان الشكل داخل علامات 
تنصيص مفردة قكلقة/! «مننهاهه0 واوهزة ( مثل : 'علمقسعدكة' ) » ولكن يذكر 





4 تكتب كلمة 1 فى عئوان الشكل بحروف رومانية غير مائلة 8 تأتى هذه 
الكلمة ‏ غالبا بمحاذاة هامش الصفحة ٠‏ وتأتى كل السطور التالية من العنوان إلى 
الداخل بمسافة واحدة فقط من هامش الصفحة . وينتهى العنوان دائماً بنقطة . 


كاملة 50110 . 


١‏ ضرورة تمييز أو تحديد الجانب العلوى للشكل ؛ لكى لاتحدث أخطاء عند 
وضعه فى صفحة الدورية . 

- عند ضم مجموعة من الصور أو الرسوم فى شكل واحد مركب وهو أمر 
مرغوب فيه فى البحوث العلمية ‏ يتعين تمييز كل منها بحرف أبجدى يتماشى مع مايذكر 
عنها فى عنوان الشكل ٠»‏ مع توضيح إن كان ترتيبها من أعلى إلى أسفل . أم من 
اليسار إلى اليمين . ويتعين أن تكون الحروف المستخدمة بنفس الحجم والخط فى 
مختلف أجزاء الشكل » وأن يكون حجمها مقروءآ فى حالة تصغير الشكل » 
الإجراء الذى يتمخذ غالبا مع الأشكال المركبة . 

وإذا كانت خلفية الصور داكنة فإن الحروف المستخدمة لتمييز مكونات الشكل 
المركب يجب أن تكون بيضاء اللون:؛ أو تستتخدم حروف سوداء بعد تثبيتها على دوائر 
أو مربعات صغيرة بيضاء اللون . وسواء أكانت الحروف المستخدمة صغيرة أم كبيرة فإنها 
تكتب فى عنوان الشكل ببنط أسود ثقيل 80102508 . 
1١‏ ست 





لب أصول البحث العلمى 

يتعين كذلك توحيد مقياس المحور الرأسى للمجموعات التى تتم مقارنتها معأ » وإلا 
اختلفت الأشكال كثيراً فى مدى انحدار المنحنيات » أو فى أطوال ” الهستوجرامات 
5 ؟ ؛ الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة إجراء المقارنات التى يصمم من أجلها 
الشكل المركب ٠‏ بل إن ذلك قد يعطى القارئ انطباعاً خاطياً بشأن تأثير المعاملات 
المعتية . 

وعند تقديم أشكال كهذه تعطى بيانات المعاملات المدروسة والصفات المقيسة مرة 
واحدة فى المجموعات التى تتم مقارنتها معا » ويكتفى بوضع أرقام المقياس على 
المحورين الأفقى والرأسى . ويفيد توضيح العلامات الدالة على مواقع أرقام المقياس 
على المحور المقابل فى تسهيل مراجعة القارئ للشكل . وفى هذه الأشكال المركبة 
لاتوجد أية حاجة إلى ترك أية مسافات خخالية بين أجزاء الشكل ( عن همامانآ .77.7 
0١‏ الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين ‏ العدد التاسع من المجلد 
السابع ) . 

٠‏ يجب أن يؤخذ فى الحسبان مايؤول إليه حجم وسمك خطوط وأرقام الشكل 
حال تصغيره » وخاصة النقط والرموز التى قد تبدو كالغبار فى الشكل النهائى المصغر 
وتصبح عديمة القيمة . ويفيد الاقتداء بجدول ( 5 ١‏ ) فى تحديد أحجام الحروف 
التى تستخدم فى الأشكال التى تَعّد بمساحات مختلفة حال تصغيرها لتشغل أعمدة 
بعرض معين فى الدوريات العلمية التى تنشر فيها . 

5 تكون جميع الحروف فى الرسوم والأشكال كبيرة [8)ذهةه قدر الإمكان ؛ لأن 
الحروف الصغيرة عكقةه :1086 مثل 8 » و 5 » و 4 » و ع تبدو ممتلكة وسوداء بعد 
تصغير الشكل ٠‏ وإذا تحتم استخدام حروف صغيرة فوقية 502615611015 ع أو تحتية 
امهنا ١‏ أو فى كلمات معينة مثل 1دد فإن حجمها يجب أن يكون أقل من حجم 
الحروف الكبيرة بدرجة واحدة » وتطبق نفس هذه القاعدة على الأرقام كذلك . 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





حدول :)1١-26(‏ الحد الأدنى لارتفاع الحروف ( طولها ) اللازم لظهورها بصورة مقبولة حال تصغير الشكل ؛ 
ليشغل أعمدة بعرض معين فى الدوريات العلمية ( عن .5 .81011 .506 .عدف 46ذا ) . 





العرض الأصلى للشكل *< الحد الأدنى لطول الحرف ( ملليمتر ) عند تصغير الشكل ليصبح بعرض (1) 





آره *ا اره 7 1 - - - 
آره »ا ؟,١٠١‏ إن 1 - - - 
كا اره 3 3 0 0 7 
ا * ثرا 1 إن - 1 
3٠١‏ كالارها 5 ب ب 5 5 
ل ركان 5 0" - - - 
”,6 ذا اره - - - إن 5 
"ج6١‏ << ؟,١٠‏ - 5 ”3 ١‏ إن 
”6 << آره١ا‏ 5 5 7 - 7" 
؟,0١‏ ؟ ”5 ١‏ 5 5 - - 
١6,”‏ << ةره؟ 00 5 ٍ- بم - 
٠١١, 3#“‏ ب ب 5 ١‏ 7 
50# كا ؟آرها للد ” 5 5 0 * 
#ا3 ع 10 يل 1 0 - ٠‏ 
5# ا 5وهة7 وذ 5 5 - 0 


(أ) القيم غير المبينة هى المقابلة للحالات التى لايتناسب فيها عرض الشكل المصغر مع أبعاده الأصلية . 


6 يفضل استعمال دوائر صغيرة مفرغة لمواضع النقاط على الرسم . ويجب ألا 
تتقاطع خطوط أو منحنيات الشكل مع الرموز المستخدمة ؛ حيث تترك مسافة صغيرة 
بينها . ولايفضل تحديد مواضع النقاط بعلامة + » أو علامة ؟ا » أو بالمربعات أو 
المستطيلات لصعوبة رسمها بشكل جيد . كذلك لايفضل استخدام دائرة بداخلها نقطة 
لهذا الغرض ؛ لأن الدائرة تمتلئ عند تصغير الشكل . 
سسسم 








أصول البحة الطلم ا 6 
١75‏ - يجب أن يكون مفتاح الرسم واضحا وداخل حدود أضلاعه » وفى إطار 
(«مط) ا به ( إلا إذا ذكر المفتاح بعد عنوان الشكل مباشرة » وهو الاتجاه الغالب 
حاليا ) » ويحسن أن يكون فى الركن العلوى الأيسر للشكل ماأمكن إلى ذلك سبيلا . 
ويتعين أن يأتى رمز معاملة الشاهد أولا ٠‏ يليه رموز المعاملات الأخرى حسب ترتيب 
ظهورها فى الشكل » وخاصة عندما تكون المنحنيات منفصلة ‏ بوضوح ‏ بعضها عن بعض . 


ومن أكثر العلامات المميزة استخداماً فى هذا الشأن مايلى : 


.*ا نك ثلا ل 9 © © 0 


- تتطلب الدوريات العلمية التى تصدر بالعربية وتستخدم فيها الأرقام العربية 
5لقتعسس]! عنطعة ‏ مثل 1 » و2 يعو 3... إلخ ‏ كتابة الحروف والكلمات ‏ التى 
تظهر كجزء من الشكل - باللغتين العربية والإنجليزية » وكذلك كتابة عنوان الشكل 
باللغتين . أما الأرقام .. فتبقى جميعها أرقاما ؛ عربية » ؛ وهى الأرقام 1 » و2 » 
و 3 ... إلخ المستخدمة فى اللغات الغربية . والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة 
للقارئ الملم باللغة الإنجليزية لفهم:الأشكال ‏ وكذلك الجداول ‏ فى البحوث المنشورة 
بالعربية » على أساس أن كل شكل ‏ أو جدول ‏ يشكل وحدة قائمة بذاتها » يمكن 
فهمها بمعزل عن بقية البحث . ظ 
- يتعين توحيد البنط ونوع الخط المستخدم فى كتابة بيانات الأشكال ٠‏ ولايجور 
استخدام الآلة الكاتبة » كما أنه لايقبل إطلاقا الكتابة باليد . 
14 را را رن ارح اوور 
المستخدمة ‏ لكل معاملاته وا د 
- عند إعداد رسوم يدوية خاصة بنَسُّبٍ الأصناف أو السلالات الجديدة فإنها 
اساي ب بور اليمين ( حيث تكون السلالات أو الصنف 
5 فى أقصى يمين الشكل ) . ويفضل تقديم تلك الرسوم كصور فوتوغرافية . 
سسب 215 ١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





١‏ 2 وفى حالة وجود معادلات كبيرة ومعقدة تحتوى على عدة رموز فإنه يفضل 
إعدادها كشكل مستقل مع بيان مكانها فى المتن ؟ وذلك لتجنب أى خطأ أو تأخير 
محتمل عند جمع ( طبع ) تلك المعادلات . 

١‏ - يجب أن تكون أصول الرسوم 42515855 والأشكال البيانية 555مع بالخبر 
الشينى أو مايمائله » وأن تعد على ورق كلك أبيض » مع تجنب رسم الخطوط 
بالرصاص أو بالآلة الكاتبة . 


ويمكن التقدم بالصور الفوتوغرافية للأشكال والرسوم ‏ لغرض التحكيم ‏ بدلاً من 

الفروق بين أشكال شرائح العرض وأشكال البحوث المنشورة 

تختلف الأشكال التى تعد لاستخدامها كشرائح 511065 تعرض عند إلقاء محاضرة 
فى موضوع الدراسة عن تلك التى تعد لأجل استخدامها فى البحوث العلمية المقدمة 
للنشر . ففى حالة الشرائح .. تكون الأشكال مبسطة وتقريبية » مع ضرورة أن 
الهستوجرامات التى توجد فيه . 

ويجب أن يحتوى المحور الأفقى للشكل وكلا المحورين الرأسيين ( الأيسر والأيمن ) 
11345 على علامات يمكن بواسطتها التوصل إلى النتائج المتحصل عليها - بقدر 
من الدقة ‏ باستخدام مسطرة 1 

ولايذكر فى الشكل ذاته إلا أقل قدر من البيانات التى توضح معانى .الرموز 
المستخدمة » بينما تذكر التفاصيل الخاصة بمعانى الرسوم فى عنوان الشكل . 

أما الأشكال التى تعد لأجل استخدامها فى البحوث المقدمة للنشر فإنها يجب أن 
لتوسطات ات لغدة مناسل: من القرادات فإن القطا التباس يحب أن بين على 
الشكل - بخطوط رأسية » بنفس مقياس الرسم المستخدم . 





اسم 





أصول البحث العلمى 

وسائل تجهيز الرسوم والأشكال 

ليس من المقبول ‏ إطلاقا ‏ كتابة أية بيانات يدويا فى الرسوم والأشكال » مهما 
كانت دقة الكاتب ٠‏ ومهما أبدع فى خطه . 

ويستعان فى إعداد الرسوم والأشكال وكتابة بياناتها من خطوط 2 وأرقام 2 
وحروف ١»‏ ورموز ‏ بعدة وسائل ؛ متها مايلى . 

١‏ استخدام آلة ال 'إهخاء.آ فى " رسم ؟ محتويات الأشكال ؛ حيث يقتصر دور 
القائم بتجهيز الشكل على اختيار بنط القلم المناسب لأى حرف أو رقم ..٠‏ إلخ يراد 
رسمه »2 وتحريك القلم ليقوم الموجه 510 برسم احرف أو الرقم المطلوب ( يراجع 

؟ - تتوفر بالأسواق شرائح تحتوى على أحرف وأرقام ورموز وخطوط بأبناط 
مختلفقة » ومعدة للصق ‏ مباشرة ‏ فى مكانها من الأشكال : ومنها مايتم التصاقه فى 
مكانه المناسب من الشكل بمجرد الضغط على الحرف من على ظهر الشريحة ( الورقية 
أو البلاستيكية ) المثبت فيها الحرف . ومن أمثلة هذه الوسائل المساعدة التجارية 
«ةكتسطعع1' » و عه" - ملاءن) . و عملا - مجوط , 

"' - استعمال الحاسوب فى إعداد مختلف الأشكال والرسوم . 

اختيار المساحة المناسبة لأصول الرسوم والأشكال 

إذا كانت الرسوم صغيرة فإنه يصعب توضيح البيانات الدقيقة » كما سيتعين تكبير 
الشكل فى البحث المنشور ؛ الأمر الذى يترتب عليه تضخيم ماقد يوجد فيه من أخطاء 
فنية صغيرة . وبالعكس . . فإنه إذا ماخطط لتصميم الرسم ‏ عند النشر ‏ بنسبة 0٠‏ 2 
أو أكثر .. فإن ذلك يقلل كثيرا من العيوب الظاهرة . ولذا .. فإن الأشكال تصمم 
دائماً بحيث تكون 4 5 أمثال المساحة ؛ التى تظهر بها فى البحث المنشور » وبحد 
أدنى مثلى تلك المساحة . وذلك يعنى إعطاء التصغير المتوقع فى جميع أجزاء الشكل 
أهمية كبيرة 0 بما فى ذلك طول الحروف والأرقام 2 وسمك الخطوط 2 وطول 
العلامات المختلفة والرموز المستخدمة فى الشكل . 

هذا .. وتوجه عناية خاصة للرسوم والأشكال التى تُعدٌ بواسطة الحاسوبات » 
سساعءع١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال ل 
والتى تكون الحروف المستخدمة فى بعضها صغيرة إلى درجة لاتحتمل معها أى قدر من 
التصغير . 

ويجب أن تجهز الرسوم والأشكال على ورق بمساحة 4ه » ولكن لايشترط أن 
يشغل الشكل كل مساحة الصفحة . 

اختيار البنط المناسب للشكل 

إن من أهم أسباب ظهور الأشكال بصورة غير مناسبة فى البحوث والرسائل العلمية 
هو عدم تقدير المؤلف للوضع النهائى للشكل بعد تصغيره ؛ فيؤدى استعمال أبناط غير 
مناسبة ( سواء أكانت للحروف والارقام والرموز ٠»‏ أم للخطوط والمنحنيات ) إلى 
جعلها تبدو - بعد تصغير الشكل ‏ صغيرة جدا إلى درجة لايمكن معها قراءتها أو تمييز 
محتوياتها ٠»‏ أو قد تبدو كبيرة إلى درجة لايظهر معها التناسق المطلوب . 

والقاعدة فى اختيار البنط المناسب هو أن يصبح بعد تصغير الشكل مماثلاً الحجم 
البنط المستخدم فى المتن » مع عدم الإكثار من الحروف والأرقام والخطوط الشديدة 
السواد 6010 00 . 

وكمثال على ذلك . . أعد شكل ( © ٠١‏ ) بمواصفات معينة - موضحة فى الشكل 
ذاته ‏ تتعلق بالأبناط » والمسافات » وسمك الحروف والخطوط المستخلمة فيه ... 
إلخ . ويتضح مظهر هذا الشكل لدى تصغيره بنسب مختلفة فى شكلى ( )١١-0‏ ء 
و(0 ١١51-25‏ ) . وقد أعد شكل ( 0 - ١١‏ ) ليناسب عرض عمود واحد فى المجلات 
التى تقسم صفحاتها إلى عمودين » كل منهما بعرض 8,5 سم ؛ ويتبين أن الشكل 
مناسب للعرض بهذه الصورة . أما شكل ( 6 ١7‏ ) فقد أعد ليناسب عرض عمود 
واحد فى المجلات التى تقسم صفحاتها إلى ثلاثة أعمدة » كل منها بعرض 95,6 سم ء 
ويتبين من النظرة الأولى للشكل أنه مصغر إلى درجة غير مقبولة » ويلزم ‏ فى حالات 
كهذه ‏ أن يصغر الشكل ليشغل عمودين معا بعرض ١١,0‏ سم ( النصف ستتيمتر الزائد 
على ضعف عرض العمود يعادل المسافة التى تترك كفاصل خال بين العمودين ) . 
وجدير بالذكر أن عرض الصفحة الكاملة ‏ من الهامش إلى الهامش - فى المثالين 
السابقين هو 5,ل/ا١‏ سم ( عن كلعة807 يت متها ١لإ9١‏ ). 


0 أ ست 





ك1 


لاحن لص لويس ا 
كوم حر وكا لويم لل ل ل لقي ل قت 14 شكفية لنت يني 1 دق عي احون 
بي ليم ار سم متسر + لا )وميم لك رصب كم رمتس بجي كز جص كبر لس : ( 1 - و ) 'أو؟ 


4 إللا5 3215 5499 0831م 30169 الى 34ل لزه ١‏ 
5 !5 3215 952499 208317 30109 الو 034 لزن ١‏ 


8031م 3لا لالع 
4م17 192ل8 ١‏ ال531 
9نم 9لن0 


51 3215--- ((/او,) 
الاالا! لاملا 99ل الا 3ه 


مس اه ان حك 0 


ود دن 133 0 ع 


لد سد ٠‏ 
6----083182م 30109 05 


3332815 9“ 51081085 ادلم‎ ٠ 0 





أصول البحث العلمى 


مكوتات البحث أو الرسالة : الأشكال 





اها 6 5728015 عكر ه ٠‏ 
3 لاأعم ,240 6مانا6 88017 2-23 2-2 


5 العم أده اع 


65 لم١‏ عق 6 إزالأا لاالا 
("6/) سدس عجز5 وبر 


0زم برعمهمه 
دعل لأان ممالا 
3 لاذعم 168017 






ال 
0.١‏ لاعم ١75,‏ 06الا6 لام8عا 5مهك 5126 1145 غافنا5 جا 


.0لا لاعم ,75 6مالا6 807غ | 5هه0 غ512 515 1111١6‏ 


شكل ( ه )١١-‏ : مظهر شكل ( 6 ٠١‏ ) لدى تصغيره ليشغل عموداً فى صفحة من دورية يوجد بها 
عمودان بكل صفحة . عرض كل منهما 0ر8 سم . 


ع0 .ا 5748015 لاعكاع امه 
,290 اه عت كا عت 00 


80.4 برعم --- 
55اا لال عن ابؤنالا الؤالةا 
---- #6او5 5ر1 


مله «عممة 
١‏ 7 5علال) لااعمملا 
804 لأعم لأمدرعا 


5 باعع,240 عمانا6 ١80807‏ 512 1015 1 
03 لع 20 60106 ١68809‏ 5126 1115 5116 


شكل ( ه  ١١1‏ ) مظهر شكل ( 5 ٠١‏ ) لدى تصغيره ليشغل عموداً فى صفحة من دورية يوجد بها ثلاثة 
أعمدة بكل صفحة » عرض كل منها 0,6 سم 


وعموما . . فإن على المؤلف أن يقوم بتصغير الشكل إلى العرض المناسب للعمود . 
فى المجلة التى يرغب نشر بحثه فيها ؛ ليرى بنفسه كيف سيكون مظهر الشكل فى 
البحث المنشور » وأن يرسل الشكل المصغر مع البحث إلى هيئة تحرير المجلة » 
ولايعتمد على المجلة فى أمر تصغير الشكل . 

وتفيد البيانات الموضحة فى جدولى ( ه ‏ 7 ) » و ( 65 1 ) فى اختيار البنط 
المناسب للأشكال التى تصمم بمساحات مختلفة عند تصغيرها لتناسب عمود ‏ فى 
7 أ سس 








ل أصول اليحث العلمى 
صفحة من دورية ‏ بعرض 68و48 سم 2١‏ و دوه سم ء على التوالى ٠‏ وذلك عند 
الاستعانة بآلة ال لامآ فى رسم الحروفه والمخطوط . 

جدول ( 5 ؟ ) : أيناط ال هع[ التى يوصى باستخدامها فى عمل أشكال بمساحات مختلفة عندما يرغب 


فى تصغيرها لتناسب عمودا ‏ فى صفحة من دورية ‏ بعرض 8,80 سم . 





أبعاد الشكل <ح أآبتاط الكلمات والحروف أبناط المخطوط أبناط مفاتيح الشكل 





(يوصة ) الموجه علندع< 162 دع ال موجه علنماع ‏ 2617 


عنذما يكون البعد القصير للشكل عموديا 





6 ك*اب؟ 15 ١‏ 00 1 1 
١ ١ 1 5‏ 34> إن 
لاعاه,١٠١‏ 31 31 7 34> ١‏ 
١١ *4‏ 1 31 3 ان 3 
١6*33‏ خا 7 3 270 3 
اما لاا 1 0 6.06 0 
15م" ديق 1 0 6.006 0 


عندما يكون اليعد الطويل للشكل عموديا 


ه*«ا؟ 1 صفر 31 /1 ١‏ 
كاياو 14 ١‏ 7 0 إن 
/ا “ا ه,١١‏ ه١1 ١ ١‏ :”> 7 
١ 31 ١١*48‏ 3 15 ّ 
١‏ »>اه١‏ 3 1 3 ناا : 
كالما لكا ١‏ 0 ”1 كن 
الللفع اا انان 3 ك إن 0 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال ل 
جدول ( 6 ٠"‏ ) : أبناط ال 120 التى يوصى باستخدامها فى عمل أشكال بمساحات مختلقة عندما يُرغب 


فى تصغيرها لتناسب عمودا ‏ فى صفحة من دورية - يعرض 6,6 سم . 





أبعاد الشكل أبتاط الكلمات والحروف أبثاط المنطوط أبناط مفاتيح الشكل 





( بوصة ) الموجه هلتنعح 1267 ع2 ال موجه ءانع 762 


عندما يكون البعد القصير للشكل عموديا 








»7 يس 0 7 13 إن 
45 دين إن 0 1 3 
/اياه,١٠١‏ لكا ١‏ 5 لدان 1 
١7١ <4‏ يان ّ 6 نالف 6 
١6*3٠‏ 6 3 6 :660 0 
كالما ان 0 5 6.0 31 


عندما يكون البعد الطويل للشكل عموديا 


ءالا 1 ١‏ 1 1 31 
كآكاة وا ١ ١‏ 0 و 
/ا ءا هود١‏ 1 5 0 18 1 
١4‏ "9 1 ان 0 
١كاه١‏ 14 ؟ 0 ةا ٌ 
١‏ اما و 0 0 0 


ويتعين أن يؤخذ فى الحسبان أن نسبة التصغير لاتقتصر على أيعاد الشكل فقط » 
ولكنها تتضمن كذلك سمك الخطوط والحروف » والمسافات بين الكلمات والخطوط . 
وتفيد الاستعانة بعدسة مصغرة أثناء إعداد الشكل فى معرفة الصورة التى يصير إليها 
بعد تصغيره . ويوضح شكل ( 0 "1 ) التغيرات التى تطرأ على مختلف حروف الهجاء 
والأرقام والخطوط والرسوم عند تصغير الرسم إلى نصف مساحته » ثم إلى ربع مساحته . 
8سسسم 





3١+ (‏ 202129002 مرج إو ره فاده[ ووإزمده مه ) لكسكره كوج لويم ضر 
و و عه و ١‏ سرس سردم ١ك]‏ (جمي كتبسم كنيو 1 ( إلى > 0 ) 0/7 


16. 





إووج اعد ؛ لايد 
فيننننا 53439819088435 لعا اضيا 
49227 45431305990 513059890بز 30589د ونم اس 


6 
0 ب | بز إضز يط ل 22114815 05017 قد بز [] لالز يج إم صل 5 01 2ق1 !24 ةموب 8630 كك مصاع 


009272 
0 “ا لمالا 2211/1/15 





49143093877 13095893 45 919 33095 9 00-591979 13 1ك 2 إم 
07 2 ا ١‏ اغا ا ل 250 224/015 م0 21030000165 
0/2917 ) 
07 ا 1*١‏ الا 20/115255 


أصول الببحث العلمى 


مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 


ويمكن تقدير الطول الذى يصير إليه أى شكل - عند الرغبة فى تقصير عرضه إلى 
حد معين ( أو العكس ) بالاستعانة بالمعادلة التالية : 


الطول الُصّغر > ( العرض المُصّغر * الطول الأصلى ) / العرض الأصلى . 

كما يمكن إجراء نفس التقديرات بالاستعانة يشكل ( 0 ١5‏ ) ؛ حيث يمثل 
المستطيل أب ج د المساحة الأصلية للشكل » ويمثل الخط « أه ؟ أى عرض يتم 
اختياره للشكل بعد تصغيره » بينما يمثل الخط الرأسى ١‏ ه و؟ الطول الذى يصير إليه 
الشكل بعد:تصغيره » علما بأن ‏ و » هى نقطة تقاطع الخط الرأسى ” ه و » مع الخط 
القطرى أ ج ؟ . 





شكل ( 14-5 ) : طريقة تقدير طول الشكل عند الرغبة فى تقصير عرضه إلى حد معين » أو العكس 
( يراجع المتن للتفاصيل ) . 


01 أ سس 





لد أصول البحث العلمى 
الصور الفوتوغرافية 
يجب عند التقاط وتحضير الصور الفوتوغرافية للأغراض العلمية ‏ مراعاة مايلى : 
١‏ أن يكون الشئ الذى يراد تصويره فى وسط حقل الكاميرا تماما . 
” - أن يكون سطح الفيلم موازيا تماما لسطح الشئ الذى يراد تصويره . 
أن يسلط الضوء - بزاوية 54 على الشئ الذى يراد تصويره من كلا 
الجانبين » مع مراعاة تجانس توزيع الضوء » ويعرف ذلك باستخدام #ماعم غطعخ1 . 
5 عدم اشتمال الصورة على أية حروف ( رموز ) أو كلمات مكتوبة يدويا . 


© تتضمن الصور أحيانا بيانات توضح قوة التكبير - أو التصغير ‏ بالنسبة للحجم 
الطبيعى ؛ كأن يذكر ‏ مثلاً ‏ فى الصور التى تلتقط من خلال المجهر أن الحجم 
الطبيعى (400 *) أو أن رسوم أو صور الثمار بثلث الحجم الطبيعى . ويتعين فى 
حالات كهذه عدم تصغير أو تكبير الأشكال عند نشرها فى المجلة » وإلا أصبحت تلك * 
البيانات مضللة . 


5 - من المفضل دائما أن تنضمن الصور مقياساً مناسباً مثل الميكروميتر 16150706]65 
فى الصور المجهرية » ومتراً خشبياً أو مسطرة واضحة التقسيم فى الصور العادية . 
وقد يكتفى برسم شرطة على الصورة بطول نحو ستتيمتر واحد أو أكثر أو أقل قليلاً ) 
ويبين عليها الطول الحقيقى لهذه الشرطة بالمتر » أو بالسنتيمتر » أو بالميكرون ٠»‏ أو 
بالمللى ميكرون ( النانوميتر ) عند التقاط الصورة ؛ ليتمكن القارئ من تخيل الحجم ٠‏ 
الحقيقى لمكونات الصورة . 

7 - تكون الصور بالحجم النهائى الذى تظهر به فى البحث المنشور » ويجب أن 
يكون الضلع القاعدى للصورة مساوياً لعرض العمود أو عرض الصفحة ٠‏ ويتحدد 
طول الضلعين القائمين ‏ تلقائياً - بعد ذلك بالنسبة والتناسب . أما إذا كان الضلع, 
القاعدى أطول من عرض الصفحة فإنه يحدد بطول الصفحة . على ألا يزيد طول 


١6! سه‎ 





مكوتات البحث أو الرسالة : الأشكال 


الضلعين العموديين على عرض الصفحة . ويفضل أن تكون أبعاد صور كهذه ‏ فى 
البحوث المقدمة للنشر ‏ مماثلة تماما لمساحة الصفحة فى الدورية التى يقدم البحث إليها . 





8 - يجب أن تكون الصور الفوتوغرافية واضحة . براقة '(1055ع » وأبيض وأسود . 
تقص الصور بعناية » أو يعلّم عليها المكان المناسب لقصها . ولايقبل الناشرون الصور 
التى تكون ملتقطة من صور أخرى . ويتم إرسال الصور الأصلية للصور المركبة التى 
تكون ملصقة على ورق مقوى . ويتعين تعليم مكونات الصور والأشكال المركبة بعناية 
بما يتمشى مع عنوان الشكل . 

4 يجب أن تكون النسخ المستنسخة 2500]00«165 للأشكال على درجة كافية من 
الوضوح لاستعمال المحكمين . وإن لم تكن تلك التبخ واضحة يتعين إرسال نسخ 
إضافية من الصور ذاتها . 

. تستعمل الصور الملونة أحيانا » ولكنها تكون مكلفة‎ - ٠ 


الأعمدة ( الهستوجرامات ) 

تستخدم الأعمدة الرأسية 8طم8مع ةط ( أو الهستوجرامات 81506053205 ) فى 
توضيح النتائج غير المستمرة 0362 5تاهتاهناهه150ل » مثل المواقع الجغرافية » والأنواع 
النباتية » والمركبات الكيميائية ... إلخ ؛ بينمأ تستخدم المنحنيات 5علاكتات عملا مع 
التنائج ذات الطبيعة المستمرة 0268 205110115 ؛ مثل التغيرات فى الوقت » و ال 11م » 
ودرجة الحرارة » والطول » والحجم » والكتلة ٠‏ والتركيز » والقوة » والنسبة المئوية . 
إلخ . 

يجب فصل الأعمدة عن بعضها فى الهستوجرامات بمسافة تتراوح بين ربع عرض 
العمود الواحد ونصف عرضه . ولكن يفضل تلاصق الأعمدة الخاصة بكل واحد من 
المتغيرات المستقلة معاآً » وفصل كل مجموعة منها عن المجموعات الخاصة بالمتغيرات 
المستقلة الأخرى عسافة تعادل عرض عمود واحد . 
أمثلة لبعض الأخطاء الشائعة فى الأشكال: 


نناقش ‏ فيما يلى - أمثلة لبعض الأخطاء التى تشيع فى الأشكال والتى يتعين تجنبها 


؟١٠‏ سمه 








لل أصول البحث العلمى 
منذ البداية . تمثل أشكال ( © ١6‏ » و ١١-8‏ »و ١171-5‏ ) ثلاثة تصميمات 
لموضوع واحد . أعدت جميعها لتكون بعرض عمود واحد لدورية يبلغ عرض العمود 
فيها 4 سم . 

يعد الشكل ( 6 ١0‏ ) غير مقبول للأسباب التالية : 

. ضخامة الحروف والأرقام والرموز المستخدمة فيه‎ ١ 

١‏ - يظهر الضلع الأيمن للشكل بخط متقطع » بينما تبدو الأضلاع الثلاثة الأخرى 
قاتمة بدرجة غير مقبولة . 

- تظهر المنحنيات - ذاتها ‏ قاتمة أكثر نما ينبغى . 


تزيد المسافات على اللازم بين أقسام المحور الرأسى ؛ الأمر الذى يعطى انطباعا 
مبالغا فيه لتأثير العامل المستقل . 


أما شكل ( 15-5 ) فيعيبه مايلى : 

. تبدو أضلاعه سميكة إلى درجة غير مقيولة‎ ١ 

غات ازور لمشتو القكياك : 

المنحنى الأوسط بالشكل غير مستمر ( مقطوع من منتصفه ) . 


يختلف بنط المنحنياث ذاتها من منحنى لآخر » وحتى فى المنحنى الواحد ؛ 
حيث نهد المنحنى السفلى سميكاً نسبيا فى جزثه العلوى . 


0 لاتوجد علامات على المحورين تبين مواضع تقسيمهما مقابل الأرقام . 


5 صغر البنط المستخدم فى كتابة بيانات محورى الشكل إلى درجة تجعل قراءة هذه 
البيائنات أمراً غير مستطاع » وبما لايتناسب مع ضخامة الرموز وأبناط الخطوط ٠»‏ مع 


سسب ع 10 





مكوتات البحث أو الرسالة : الأشكال 
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شكل ( 15-5 ) : نموذج (4) لشكل تكثر فيه الأخطاء » أعد ليشغل عمود عرضه 4 سم . 


»سبي يبي يي ا 6لا لا ١‏ اله 


للب أصول البحث العلمى 


مم0 96 





79 موس 20 10 0 
لم نزها 


شكل ( 1١-5‏ ) : نموذج آخر (03) تكثر فيه الأخطاء لنفس الشكل السابق . 


وقد أمكن تجنب جميع الأخطاء المذكورة آنفا فى شكل ( 5 - ١9‏ ) ؛ حيث 
استخدمت الأبئاط المناسبة للحروف » والأرقام » والرموز » والمخفطوط »؛ مع توفر 
التجانس بينها . وكما هو موضح فى هذا الشكل فإن الطول الأمثل حرف الطباعة 
ال لقكاجدت فى الأشكال ‏ فى الصورة التى تظهر بها فى البحث المنشور ‏ هو ملليمتران 
( عن 1981 ,4-6 :71 نرههأمطنددومنتزط2 ) . 
أشكال الرسائل العلمية 

تكون الأشكال ‏ فى الرسائل العلمية ‏ مثل أشكال البحوث المقدمة للنشر » مع 
أخل أوجه الاختلاف التالية فى الحسبان : 

» تكتب عناوين الأشكال ( موسطنة ) تحت مسافتين 366م5 1ه من الشكل‎ ١ 
إما تحت أول كلمة من‎ ١ وعلى مسافة واحدة بين السطور » مع بداية السطر الثانى‎ 


١0" مس‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 
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0 10 20 30 40 

شكل ( 0ه 17 ) : نموذج ثالث  )0(‏ مناسب للنشر ‏ لنفس الشكل السابق . 
عنوان الشكل فى السطر الأول » وإما على بعد ثلاث مسافات ( حروف طباعة ) من 
الهامش الأيسر ٠»‏ علما بأن كلمة عتتاعة1 تبدأ بمحاذاة الهامش الأيسر للصفحة فى 

؟ - عند اتباع النظام العشرى فى تقسيم أجزاء الرسالة فإن أشكال كل قسم تأخذ 
أرقاماً مسلسلة خاصة بها ؛ مثل 3.4 عتدعة1 » و 4.2 عمدوزة . . . إلخ . 

- يكون مكان كل شكل فى الصفحة التى تلى الصفحة المذكور فيها الشكل‎  '“ 
لأول مرة  مباشرة » ويستمر ترقيم صفحات الأشكال ضمن الترقيم المسلسل لصفحات‎ 
الرسالة . ويكون ترتيب الجداول والأشكال  معا  حسب ترتيب الإشارة إليها فى متن‎ 
. الرسالة‎ 

؛ - توضع الأشكال التى يزيد طول قاعدتها على عرض صفحة الرسالة بطول 
الصفحة ٠‏ مع مراعاة أن تكون قاعدتها بمحاذاة الهامش الأيمن الأصلى للصفحة 


6 سس 





أصول البحث العلمى 
العادية » ويوضع عنوان الشكل أسفل منه » بحيث يمكن قراءته عند إدارة الصفحة 
٠‏ فى اتجاه عقرب الساعة . 

أمثلة لبعض أنواع الأشكال 


مثال ١‏ ( عن دورية عكمعؤطز« غصولم ) 








اأماضه0 م 


لوخم ل 


مأعطاء وروم 36 


(6؟) عواللعغطلكلذطا عو5فع وام ععمع عام 





16 45 14 53 12 231 
لق اط اعم عاعع بلا 


مامط)ع ممعم ممه مامعء اج دوع) طاتكر لعتيهعمء عامام ممق علماح أمعامح عد] معوععال أمعععم موعحة . ا عاط 
.لساك لاع عطا ما 


مثال ١‏ ) : شكل تظهر فيه طريقة بيان رموز مفتاح الشكل فى صندوق بداخل الشكل . يعيب هذا الشكل 
تداخل منحنياته ؛ وصعوبة تمييز الرموز من بعضها . 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 


مثال " ( عن دورية .ك5 .810:6 .ه50 .عسل .ل ) 
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030 20 10 
621611 061 نا قلز03 


ألعامم كلام عاطانامى نه عماممعمصعا لهة اعبعا و0 ]هم قاععء)] 8‏ .2 .و21 
"ماسج لط بولاءلا ' كه عرمعة زمللقا!؟ لمة ,(ع8) امعاممء اممقرااء ,(550) 
,14 ,7 عمط :100 عه 5 غ3 0 0.0290 عه ,و0 0.2596 ركتة صل اأمععا وعاممة 
أة معطا لمة كلزدل 7 20 50 غق علق مل عمألامط نزط لعنتزملام؟ وبرول 25 6و 
7 1 أن عأةءة 3 علأدن لعلةتستاوع 85لا عرمع5 موا" .وتزهل 14 10 206 
.(كاتقاعل 10 1 .ع" ]ه لرعوعا عء5ى) 


مثال ( ؟ ) : شكل يوضح كيفية تجميع عدة أشكال معا . يلاحظ أن ترتيبها من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى 
أسفل » وأنها تتحد جميعها فى المحور الأفقى ( العامل المستقل ) , بيئما يتفق كل شكلين متجاورين منها فى 
المحور الرأسى ( العامل غير المستقل ) . يلاحظ كذلك عدم الإشارة إلى رموز مفانيح الشكل والاكتفاء بتوجيه 


القارئ إليها فى عنوان شكل آخر من نفس البحث تجنبا للتكرار . 





مثال ‏ ( عن دورية ععلتدطسة" .ع8 بأعمع © ) 


103 »ا [(01)موتاه دب 103/فتلاطه عه درم) 
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(5ز08) ععة مصطصوط 


!0 08 طأغابد واعلع1 11014 مر ع010035 مز ممتأقلمولا .2 .راط 
350 ممعططر عغطا ععة ماامطة كالنسوعء عط1 .وامعمععمنزمطمه 
ع01(035 آه كقده1 هق لمصعاعل عععطأا “10 عصم لاج ااعل لعهلمماد 
عط .ومتصطاسة (0) 021.6 لمه (©) 0226 متواعع| للم 
ذال 1امر 012 أه ملام كه لعدوع ميت عمج واعنعا كلامم 

عه! اغمدعا عع5) لمتتمط (017)معئأه أه كأامسمء 105 ععم عممرم 
.(5اتقاعل 


مثال ( ٠‏ ) : شكل يوضّح فيه الانحراف القياسى ‏ لكل قيمة من قيم العامل غير المستقل ‏ على صورة خط 


مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال ل 





مثال ؛ ( عن دورية عكهءئز« غسهام ) 
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ده لعالزامء هه معجراعأابال دععنادع«عمام3 كه ومملاععكها (8) امه ومتنمائمممة (ة) أه «واأمعبع5 1١‏ ئلم 
,(0,05 ت ط) بإأامدء ةا تموأد ءع]]أل امه مل ععناعا ممصددمن ن طاتبر نادلا .اكال 


مثال ( ع6 ) : شكل تظهر فيه التتائج على صورة أعمدة ( هستوجرامات ) مع جمع نتائج عاملين غير مستقلين ْ 
( قياسين ) فى شكل واحد »ء وبيان الحروف الدالة على جوهرية الاختلافات على الأعمدة ذاتها . 


0 سست 








لد أصول البحث العلمى 
مثال ه ( عن دورية .ك5 .805 .506 تعمسف .ل ) 
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8غأمنا ألأط© 


ونوعم 8883 هبرعم لا امصسدمه 33 


لناط ذه الع تماقعها (18/10جآ مه هل ) عماتطتطما عمتسهترامم أو عمتسن )م اعء8]1 .2م11 

تعالة لع أأممة كت 101110 0 1213148 1ن كعاو مه مهم مع]” ,ولنط عع د10 عاممد عه علمععط 

8«لالتطء نلعت ندعم معطا كلظ ,(ونا2) كاتمبا عر أالتط لعادء 1001 عط لعبجاعععم ولسط عط 
الالصه يلط طاتيت لعاععزمز عومد كلنيا امعادم© ,015 600 م ميا 


مثال ( © ) : شكل تظهر فيه النتائج على صورة أعمدة ( هستوجرامات ) , مع وجود أكثر من قياس لكل 
عامل مستقل ( تختلف فى شكل أعمدتها ) » وبيان الخطأ القياسى للمتوسطات على صورة خط رأسى فى 


قمة كل عمود . 





١ 115 عست‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال ل 
مثال ؟ ( عن 1024.5 .غ50 عدر .ل ) 
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5 عع عخ*هسن) اأدعأاصه0 سحا لم0 عمل 
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طه 560111 اأتعسصساوةع1 صا ياوة0 7 


معل001* كه أمعاصمء لاناأعلدء عناذكة! أقاه] 200 امعتصلوععا معع طاعط متطكدمتلقاع5 .5 ,و81 
3 زمنم 3) لعنهعا! 1 أماءعذناوقعمم عو لعاقععاممم معطااء ممعي النمظ ,كعاممة '5ناماء ناعم 
لععدام معطا لمة (راعه2) علتممادء مرماتعلوع زه كممتاب!ه5 496 جه ,240 ,090 طاتد رومز 3 
هاه .06 )2 ععهمماة عرماع] ذلزقل 4 عه؟ 386 21 لعادععا أدعط عه 06 اق نإلعاة تلع ترتسا 
ذئقط لمعتمعء لا .000 اق ع38م)5 كطاممص 6 عغالة لعم ا« سعاعل كدي امعالروه 05 عرودلا 
.162115 01 55 امعوع عر 


مثال ( ” ) : شكل تظهر فيه التتائج على صورة هستوجرامات مثل مثال ( 0 ) ؛ مع بيان مفتاح الشكل فى 
صندوق بداخل الشكل . 








أصول البحث العلمىي 
مثال لا ( عن .ك5 :م1 .50 تعد .ل ) 


الم كمع 7ااعع لم0 ول وبري 
(1* م) و/وير) 
هه 


جم 
لت 


0 


اا86م8 
5 وروم ع0 
أبس +1 ولع تمعممعممما 40 أمممم) 
(ممذامناهم| 3-5 ه ومأاسل 
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اا5 1170 
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أساع؟ ولمع ممم ءمعمز ع" أمممم) 
(مم6أأ0)ممممعم 4-5 ه وواءنى 





لم0 اع/ا08 #لعللام ”© 08 5مم51 


عل عطا 06 بواأازاعة ,(ذش) 3505 امععدم 111-11 مز عععمممط 0‏ .2 .مار 
2101 فلأعوعزانام ,(8) 'زةمتطادم عتأعطاوزكماط عمتماعرة مامم 
((1) لإاتططاهم عتأعط لاوما عستومءت6 متلمتم عل عطا كه بواالزاعة ممه ,©0) 
6 1083 .ععققده أعننقه "مما متطوة/ا" عط 01 5عع ه11 عسامماءبعل دز 
قاع ممعت عامتقمع5 860 12051 5عاةء أامعر ننه 01 (51ع موعدم عطا 
كةا 318)108م56 11830 .ككةكا5 ع كلنااة ع متمع)- د10 زط ملع بنده1؟ ومأعنلما 
.05 > طراأوعغا 86م ة: عأمتااناتم ةالمتعصتاط نو 


مثال ( /) : شكل تظهر فيه النتائج على صورة هستوجرامات » مع جمع نتائج أربعة قياسات فى شكل واحد 
يشترك فى محور أفقى 0 عامل مستقل ) واحد ». وبيان الانحراف القياسى ( وليس الخطا القياسى ) 
للمتوسطات فى صورة خط رأسى فى قمة كل عمود . والحروف الدالة على جوهرية الاختلافات ‏ حسب 
اختبار دنكن ‏ على الأعمدة ذاتها . . 


١1عءاسسل‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 





مثال 8 ( عن دورية ععصعك 5ا:ه8 ) 
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(مممم) © لكوناأقلع/] كوم 


١ ,/8 
0 : 039 
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03/5 أرمطذ عثام واعع/لا 


أة كقتتاءكمامم 'أطتزجند5* ممه '2 عادتطءاءن)"' ,10 عسن ععنده 0ععممع 20 كموناقتامععمم © لاستلعمر 800 1١‏ .و 
.1ر05 أموعمند عامتن كه لع 1أمنزة ,5ع1هر 2 5نامتهة 


مئال 4 ) : شكل مجسم تظهر فيه نتائج قياس واحد أخذ على فترات لعدة معاملات من العامل اللستقل . 





أصول البحث العلمى 
مثال 4 ( عن دورية «همآونووط2 نسعاط ) 
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أمعاموء حر طغابب 06506 ة-(+ )ا ]0 مموأمومممم عن) عناوب ع مه 
.لإأع اأاعمع مقع ,0.01 عمة 0.05 ع © )د أموع أ أمواء 


معواءيع عط عرمء! لاقام ونيا أه طعقع جرم ابر 10) عاقلنءع .4 مسواع 
كةلا ادع لهتمعع عاوماكه ععالة عومتافععو بعطصريعيه لزه-ل-31 أو قمعا 
8 كأصقام تعماكممثل0ج-زج+) أن أخ 8ر 100 عه 0واط طالب لع بروممو 
معامل مها عنلق؟ م عط١‏ .ى 5 تتطلاي قلمع لمعلمة لمج احكقطا اج ععواءدم 
كل عماكتم0ة-(+)) كتاذيعب أنعاصم افق جمعاك عطا ذره مولأأكمم له مولاعج 
لإا لاأاعع مومع ,10 لم *تهع رن 5 5 لامة 0.01 ع ١‏ اه أصحع ]مواد 
بلخاا .قفاقعتامعم تقار مارصيلة جلك أت ممفص ع[ كز ومتلدبصمعدداه رلندع 


لأك مت م-ل+ )ل 
مثال ( 4 ) : شكل يجمع بين الجدول والرسم الفنى لتوضيح نتائج الدراسة بأفضل طريقة ممكنة » مع شرج 
كامل للمعاملات ضمن عنوان الشكل . 


1١11 








مكونات البحث أو الرسالة : الأشكال 


مثال ٠١‏ ( عن دورية ععصء 10185 ) 





ومناعاعد-25 ءاوهو مملاءعاء؟ 7656 53 


ومناععاءة 026 83 


.لماعم ع940-1) 5ه عوتلء< .1 .181 


مثال ( ٠١‏ ) : شكل يوضح كيفية إعداد الرسوم الخاصة بِتَسّب الأصناف أو السلالاث الجديدة . 


إرسال الأشكال مع البحث للتحكيم 

عند إلحاق الأشكال ‏ بمختلف أنواعها ‏ مع البحث المرسل للنشر تجب مراعاة 
مايلى : 

. ترسل ثلاث نسخ من الأشكال إلى هيئة تحرير الدورية العلمية‎ - ١ 

؟ - تصعّر الأشكال التى تزيد مساحتها على مساحة صفحة المجلة إلى الحد الأقصى 
لهوامش -الصفحة المطبوعة من المجلة ( مثلا .. ١0‏ ا 0؟ سم بالنسبة لمجلة الجمعية 
الأمريكية لعلوم البساتين ) . 

'"' - يكتب على - أو خلف مختلف أنواع الأشكال ‏ بالقلم الرصاص - آرقامها 
المحددة فى المئن ( مثلاً 1 .1518 » و 115.2 ... إلخ ) والاسم الأخير للمؤلف الأول »2 
مع مراعاة عدم الضغط على القلم عند الكتابة به . 

تجب الإشارة إلى جميع الأشكال فى متن البحث . 

0 - يعلّم موضع أول إشارة إلى كل شكل - فى المتن ‏ بالقلم الرصاص فى الهامش 
الأيسر للصفحة . 
كك 








لل أصول البحث العلمى 

تكتب عناوين جميع الأشكال على مسافتين 8660م - 016ناهل على صفحة ‏ أو 
صفحات - مستقلة عن الأشكال ( حيث يمكن ضم أكثر من عنوان فى الصفحة 
الواحدة ) » وتوضع بعدها الأشكال بنفس ترتيب ترقيمها . 

١‏ - ترسل أصول الصور المركبة ‏ الملصقة على ورق مقوى - ولكن لاتلصق الصور 
الفردية على ورق مقوى . 

-١‏ تُعلّم كل صورة من الصور التى تتشكل منها الصور المركبة بحرف أبجدى » مع 
مراعاة اتفاق الحروف مع الحروف المستخدمة فى عنوان الشكل . ترتب هذه الحروف 
من اليسار إلى اليمين » ومن أعلى إلى أسفل . 

4 - يلصق كل شكل بعد ذلك من زاويتين على صفحة مستقلة من نفس الورق 
المستخدم فى البحث ٠‏ ويكون اللصق باستعمال شريط لاصق من النوع الذى يمكن 
إزالته بسهولة . ولايجوز لصق الأشكال المفردة على ورق مقوى » إلآ إذا رغب فى 
تجميع عدة صور متقاربة من بعضها ‏ فى مواضعها من البحث ‏ فى صفحة واحدة . 

4 عند إرسال الصور والأشكال إلى المجلة بالبريد ال ايها من الت 

وذلك بوضع ورق مقوى خلف الأشكال لدعمها . 1 
١‏ بالنسبة للأشكال البيانية . . يتعين إرسال النسخة الأصلية المرسومة على ورق 
شفاف  )631©(‏ أو كصورة أبيض وأسود ‏ إلى هيئة تحرير المجلة . ويرسل عنئوان 
الشكل فى صفحة مستقلة ؛ لأن الشكل قد يتعرض للتكبير أو التصغير » بينما تُصَفَّ 
حروف كلمات العنوان بشكل منفصل . 

- يجب أن تكون الصور المستنسخة 165م50]00م  المرسلة إلى المحكمين‎ 1١ 
. وإلا تعين إرسال نسخ أصلية إضافية من تلك‎ ٠» ل دري عالية من الوضوح‎ 
. الصور‎ 

أما الرسوم فإنها يجب أن تكون بالحبر الهندى ( الشينى ) علهذ هفكهة » أو بالليزر. 
باستخدام :6؛صلوم م56ه1 على ورق أبيض . 

ولاتجوز طباعة الحروف المطلوبة على الأشكال بالآلة الكاتبة . 

. توضع مختلف الأشكال  ضمن البحث المقدم للنشر  بعد الجداول‎ ١7 

1١ 7/4 سس‎ 





الفصل السادس 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 


تعد قائمة المراجع من الأجزاء الرئيسية فى كل من البحوث والرسائل العلمية . 
وبينما تدقق الدوريات العلمية المرموقة ‏ كثيرا ‏ فى طريقة كتابة مراجع البحوث التى 
تنشر فيها » ولاتقر سوى مايتفق مع النظام التى انخطته لنفسها فى هذا الشأن ٠‏ نجد 
انحرافا كبيراً عن المنهج العلمى السليم ‏ فى طريقة كتابة المراجع ‏ فى بعض الرسائل 
العلمية » وفى البحوث المنشورة فى بعض الدوريات التى لاتعطى هذا الأمر مايستحقه 
من اهتمام : 
طرق الإشارة إلى المراجع 

لايكون أى بحث علمى كاملاً إلا إذا ذكر الباحث جميع المصادر التى استخدمها فى 
دراسته . وبينما قد تكون الإشارة إلى المراجع ‏ التى اعتمد عليها الباحث ‏ فى أى 
مكان من البحث » فإن ذكر تلك المراجع يكون غالبا فى قائمة خاصة بالمراجع » وقد 
تسجل أحيانا على صورة تذاييل » كما قد تذكر ‏ فى حالات معينة ‏ فى المثن ذاته فى 
نفس الموقع الذى استخدمت فيه . ونتناول الآن كل واحدة من طرق الإشارة إلى 
المراجع بشئ من التفصيل . 

الإشارة إلى المراجع فى المتن 

تقتصر حالاات الإشارة إلى المراجع فى مان البحث على البيانات غير المنشورة 0 
548 سسس 








أصول البحث العلمى 
والاتصالات الشخصية » والبحوث غير المنشورة للمؤلف ؛ وغيرها من المعلومات التى 
ربما لاتتوفر بسهولة فى المكتبات العلمية . 





وتكون الإشارة إلى تلك المراجع 5 فى المتن - بصورة تسميح بالتعرف جيدا على 
مصادر تلك المعلومات ؛ فيكتب مثلا : 
انم1 © لقدهكوعه2 ,103015 ,انمره تله © 2ه 1قمت219لا ,كقططاذ .1ط .017 


1994( 


المعلومات فى مكان آآخر من البحث . 
وتشترط بعض الدوريات العلمية الحصول على تصريح كتابى من الأشخاص الذين 
يرجع إل كمصادر للمعلومات غير المنشورة » على أن تُقدم التصاريح إلى هيئة تحرير 
أما المعلومات المستقاة من بحوث غير منشورة للياحث نفسه » أو لأحد الياحثين 
المشاركين فى البحث المقدم للنشر » فإنه يشار إليها هكذا : (0عط5خ1[طدامدهتا ,نلف) » 
وهى لاتحتاج إلى تصريح بطبيعة الخال . 


وتطبق, هذه القاعدة ‏ كذلك ‏ على بحوث الآخرين التى قبلت للنشر ولكنها لم 
تنشر بعد » ولاتتوفر بعد فى المكتبات ٠»‏ مع ضرورة إعطاء مايكفى من البيانات لمعرفة 
مصدر المعلومات المشار إليها كما فى حالات الاتصال الشخصى . هذا . . إلا أن 
عديداً من الدوريات تسمح بوضع هذه النوعية من المصادر ( المقبولة للنشر ولكنها لم 
تنشر بعد ) فى قائمة مراجع البحث » مع إضافة كلمة '5655م 2ل* بعد اسم المجلة 
التى قبل فيها البحث اأُشار إليه . 

أما البحوث التى قدمت للنشر فى دورية ما ولم تقبل بعد فإن بعض الدوريات 


لاتقبل وضعها ضمن قائمة المراجع » بينما تقبلها دوريات أخرى ٠»‏ مع اشتراط إضافة 
كلمة '0ع)]تسنطناة' بعد اسم المجلة التى قدم إليها البحث المشار إليه . 





سم ل ١1/‏ 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع ل 

وبالنسبة للرسائل العلمية التى يستعان بها كمراجع » فقد جرى العرف على اعتبارها 
من المراجع المتوفرة للباحثين ؛ ولذا . . فإنها تذكر ضمن قائمة المراجع ٠‏ إلا أن بعض 
الدوريات العلمية لاتعدها بحوثًا منشورة ‏ لعدم توفرها على نطاق واسع للباحثين فى 
المكتبات العلمية ‏ ولذا تتطلب هذه الدوريات أن تذكر الرسائل العلمية بين قوسين 
ضمن متن اليبحث ّ ويجب فى هذه الحالة ‏ التفريق بين الرسائل العلمية غير 
المنشورة ‏ كالرسائل التى تعتمدها الجامعات المصرية والأمريكية ‏ والرسائل العلمية التى 
يتم نشرها كاملة ؛ كالرسائل التى تعتمدها بعض الجامعات الأوروبية . 

هذا .٠‏ ويجب عدم الإكثار من حالات الاستعانة بالمعلومات غير المنشورة ؛ لأنه 
لايمكن تقييمها من قبل المحكمين أو القراء . 

كذلك تشترط بعض الدوريات عدم الاستعانة بملخصات البحوث كمراجع إلا عند 
عدم توفر الببحث الكامل فى نفس ا موضوع 5 ويلزم كك هذه الحالة إضافة عبارة 
(56680 204 [2سلوته ,اعدمادوة) بين قوسين بعد عنوان البحث مباشرة . 

أما ملخصات البحوث التى عرضت فقط فى المؤتمرات العلمية ولم تنشر فى صورة 
مطبوعة » فلا يعتد بها كمراجع مناسبة للبحوث العلمية . 

الإشارة إلى المراجع فى صورة تذاييل 

تتبع طريقة كتابة المراجع كتذاييل ‏ عادة ‏ فى العلوم الاجتماعية » ويلاحظ فى هذه 
الحالة مايلى : 

١‏ - نظراً لأن المراجع لاترتب أبجدياً .. فإنه لاتوجد حاجة إلى قلب أسماء 
المؤلفين . 

. تكتب أرقام الصفحات التى نقل عنها فى كل مرجع منها‎ - ١ 

- يكتب اسم المرجع كاملا عند ذكره لأول مرة » ثم يذكر مختصرا فى المرات 
التالية . 


سمت 








؛ - تكتب كلمة 11068 ومعناها ا فى نفس المكان »؛ » وقد تختصر إلى 1610 إذا 
ذكر نفس المرجع مرة ثانية بعد صفحة إلى ثلاث صفحات من ذكره فى المرة السابقة » 
مع ضرورة ذكر رقم الصفحات التى نقل عنها إن اختلفت عما كانت عليه فى المرة 
السابقة التى ذكر فيها المرجع . هذا .. ولاتستخدم كلمة مع1010 إذا جاء مرجع 
مخالف قبل أن يذكر المرجع المتكرر مرة أخرى . 

وللتفاصيل الخاصة بكتابة المراجع بهذه الطريقة 3 يراجع موضوع التذاييل فى 
المجلد الأول من هذا الكتاب ( حسن ١985‏ ) . 

الإشارة إلى المراجع فى صورة قائمة 

تذكر ‏ فى هذه الطريقة ‏ جميع المصادر التى وردت فى متن البحث فى قائمة 
خخاصة بها ف نهاية البحث 43 وتلك هى الصورة المتبعة لعرض مراجع الدراسة فى 
الرسائل والبحوث العلمية بشتى مجالاتها . 

تعنون قائمة المر اجع بكلمة 'وععصعر 1ع 2* أو *0160 عننطقرن])ز[' . أما كلمة 
'لاطمهمعه:11طة '8‏ التى كانت شائعة الاستخدام قبل الخمسيئيات - فلم تعد مقبولة 
لوصف قائمة المراجع ؛ لأنها تعنى اشتمال القائمة على كل ماسبق نشره فى موضوع 
الدراسة » وهو أمر لم يعد ممكنا ولاحتى فى مقالات المراجعات 25ومد< 268169 ؛ 
بسبب الزيادة الهائلة فى أعداد البحوث المنشورة 8 
جوانب مراعاة الدقة فى بيانات المراجع 

إن قائمة المراجع تعد جزءاً هاما ورئيسياً من البحث » وليست ( ديكوراً ) » وإن لم 
تكن دقيقة فإنها تصبح عديمة الفائدة ع وماأقسى أن يبحث القارئ ‏ بلا جدوى ‏ عن 
بحث لم تدون بياناته الصحيحة : 

ولذا يتعين عند كتابة قائمة المراجع مرعاة مايلى : 

١‏ مراجعة بيانات كل مرجع كلمة كلمة بدقة تامة » مع ملاحظة كتابة عناوين 
المراجع كما هى فى أصولها تماما ؛ بما فى ذلك استعمال الحروف المائلة 5عذاه)1 ( والتى 
يمكن أن يوضع تحتها خط بدلا من كتابتها مائلة ) . 





مكوتات البحث أر الرسالة : المراجع 
؟ ‏ التأكد من صحة كتابة أسماء المؤلفين 358055 والمحررين 03:025ء » وأن اسم 
المؤلف الواحد لايكتب ‏ فى مراجع مختلقة ‏ بهجاء مختلف . 

'' - التأكد من صحة كتابة سنة نشر المرجع » ورقم المجلد الذى نشر فيه » مع 
التأكد من كتابة صفحات المجلد بدقة ٠‏ علما بأن القارئ يمكنه اكتشاف عدم توافق 
سنة النشر مع رقم المجلد عند وجود أكثر من بحث ‏ من نفس الدورية ‏ فى قائمة 
المراجع . ْ 

4 - التأكد من وضع جميع المراجع المشار إليها فى متن البحث فى قائمة المراجع ١‏ 
وعدم وجود أية مراجع فى القائمة غير مشار إليها فى المتن . 

التأكد من ذكر صفحات الكتاب الذى نشر فيه المرجع عندما يكون منشوراً فى 
كتاب محرر ‏ بمعرفة آخر أو آخرين - ضمن مجموعة من البحوث أو المقالات الأخرى » 
المرجع المستخدم فى الدراسة . 

1١‏ تكتب عناوين جميع المراجع بلغاتها الأصلية متى كانت حروفها الهجائية 
رومانية . أما المراجع التى تكون بلغة لانكتب بالحروف الرومانية فإن عناوينها تكتب 
مترجمة بين معقفين [ ] . ويلى العنوان كتابة /تنةقتتهنا5 طدتاعم 8‏ إن وجد ‏ بين 
العنوان [لتتقتصصتاك طمتاعمظ ,عأطوعة صل] . 

/ - تكتب أسماء الدوريات الأجنبية التى نشرت فيها المراجع المستخدمة فى البحث ؛ 
إما بلغاتها الأصلية إن كانت حروفها الهجائية رومانية » وإما منطوقة بلغة البحث 
بحروف رومانية 4عاهة)ناقصة:] » مع توخى الدقة التامة فى هذا الشأن . 

8 - لايجوز أبداً نقل مرجع من مرجع آخر . إن مجرد ذكر اسم مرجع ضمن 
قائمة مراجع البحث يعنى أن الباحث قد اطلع عليه بنفسه » وتلك أمانة علمية ؛ هذا 
فضلاً على أن النقل عن آخرين فيه تكرار و ١‏ إكثار » للأخطاء . والحل فى حالة عدم 
إمكان الحصول على المرجع بعد بحث جاد عنه هو الاطلاع على مختصره فى أحد 
الااسسم- 











أصول البحث العلمى 
دوريات المختصرات العلمية التى تهتم بهذا المجال من المعارف العلمية ( عن .7/.3 
همامنآ 1197 الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية لعلوم البساتين ‏ العدد الثالث 
من المجلد الثامن ) : 

4 فى قائمة المراجع ‏ كما فى جميع الأجزاء الأخرى من البحث ‏ يتحمل الباحث 
أخطاء الكاتب على الآلة الكاتبة ؛ لذا .. يتعين عليه مراجعة كافة البيانات بمنتهى 
الدقة . 
القواعد العامة لكتابة المراجع 

يتباين - كثيرا - نظام كتابة امراجع فى قائمة مراجع البحث » ولكل دورية علمية نظامها 
الخاص الذى تقره وترتضيه لنفسها » وعلى كل من يرغب فى النشر فى دورية معينة أن 
يتحرى الدقة فيما يتعلق بقواعد النشر فى تلك الدورية » وألا يبتدع نظامآ خاصاً به . 

ومن القواعد العامة فى هذا الأمر د والتى تختلف كثيراً أو قليلة من دورية إلى 
أخرى - كتابة قائمة مراجع البحث وترتيبها حسب النظام الموضح فيما يلى ( عن 
5 11016 .506 .معمدة 1986 بتصرف مع مصادر أخرى يأتى ذكرها حين النقل عنها ) . 

التأليف ( المؤلفون ) 

التأليف وننطدءهطاددة يعنى اسم الباحث أو اسمى الباحتّين أو أسماء الباحثين الذين 
أجروا الدراسة 2 أو اسم الممحرر أو أسماء المحررين ( فى حالة الكتب المحررة ) متبوعا 
ب '0ع' أو '605* حسب الحالة ٠.‏ وإن لم يعرف مؤلف أو محرر للمرجع يكتب اسم 
الهيئة - أو القسم » أو اللجنة ... الخ - المسئولة عن المادة المنشورة . وإن لم تتوفر 
أى من هذه المعلومات يكتب اسم الناشر مكان المؤلف . ولم يعد مقبولآ استخدام 
كلمة 00115:لاتقمهث مكان بيانات المؤلف فى البحوث المنشورة فى معظم الدوريات 
العلمية ؛ لأنها تعنى أن البحث مجهول الهوية » أو بغير مسمى للمسئول عنه ؛ الأمر 
الذى لابِعَدٌ مقبولاً من الناحية العلمية . 

يأتئ فى البداية الاسم الأخير ( أو اسم العائلة ) للباحث الأول أو الباحث الوحيد » 





مكونات البحث أر الرسالة : المراجع 2 
يليه الحرف الأول من كل مكون من مكونات اسمه . ويلى ذلك اسم الباحث المشارك 
أو أسماء الباحثين المشاركين بالنظام الطبيعى لكتابة الأسماء كما ترد فى ال عمنائزط » 
أو قد تكتب أسماء الباحثين المشاركين مقلوبة كذلك » ويتوقف الأمر على النظام المتبع 
فى المجلة التى ينشر فيها البحث . يكون الترتيب الأبجدى حرفا حرفا وليس كلمة 
كلمة . 


وتعامل الأسماء المركبة ‏ والأسماء المكونة من جزأين بينهما شرطة (8460معطاملط) ‏ 
كما لو كانت اسما واحد ؛ فتذكر الأسماء الأخيرة المركبة كاملة » أو توضع الشرطة 
بين رمزى ( حرفى ) جزأى الاسم . 

وتوضع كلمات مثل 108105 ( تختصر .12 ) أو الألقاب المميزة للفرد داخل 
الأسرة ؛ مثل الثانى 11 » أو الثالث 111 بعد الحروف الأولى من الاسم ؛ فمثلا .. 
يقلب .9 ,طائم5 .2 .5 إلى .18 .8 .5 ,طائم5 . ولكن لاتذكر الألقاب المهنية أو 
الفخرية . 

إذا كان لباحث معين أو لمجموعة من الباحثين أكثر من بحث واحد ضمن قائمة 
المراجع فإن أسماءهم تعاد كتابتها كاملة فى كل مرجع » ولايستبدل بها خط طويل 
(طكهل هاء-3) كما كان متبعاً فى الماضى ؛ فهذا النظام لم يعد معمولاً به فى معظم 
الدوريات العلمية . 

تكتب أسماء الباحثين بالإنجليزية كما تنطق بلغاتهم الأصلية (لعلدمعاناتههح) » مع 
الاحتفاظ بجميع العلامات الصوتية المميزة (وكلتقم 01204121) التى توضع فوق 
الحروف 3 أو تحتها 2 أو عليها أحياناً 8 

هذا . . ويجب إخضاع عملية كتابة الأسماء بحروف رومانية ‏ كما تنطق فى لغاتها 
الأصلية ‏ إلى قواعد ثابتة ؛ لكى لايترتب على تنوع القواعد إعطاء هجاء مختلف 
لنفس الاسم ؛ فمثلا .. نجد أن لامطعله1مط5 » و بلامطءه1مطه5 » و /امطك[م1م0 » 
و 50108207 جميعها صور مختلفة ‏ بالإنجليزية ‏ لاسم روسى واحد . 


تتميز الأسماء الشائعة ف مختلف الدول وبين مختلف الجنسيات - بخصائص 


60 سس 








معينة قد يؤدى عدم الإلمام بها إلى -حدوث أخطاء لامبرر لها 0( ونبين - فيما يلى - 
بعضا من تلك المخصائص : 


١-الأسماء‏ الأمريكية والإنجليزية 


يكون لكل شخص اسم أول خاص به » وأسم ثان أو مجرد حرف أبجدى خاص 
به أيضا ( يحل محل اسم الأب فى الأسماء العربية ) » ثم اسم أنخير هو اسم العائلة 
التى يتتمى إليها الفرد . ولذا .. كثيراً مانرى تشابها فى الاسم الكامل بين كل من 
الابن والأب والحفيد ٠‏ ويكون التمييز بينهم فى هذه الحالة بأن يأخذ الجيل الأصغر 
كنية #ونهتاز ( بمعنى الأصغر واختصارها .12 ) » أو قد يميز الاب بالرقم الرومانى 11 
( أو 204 ) والابن ب 11 ( أو 4 ) ؛ فيكون الاسم ملا ".15 ,م8 .© تسصفتلكة9 , 
ويكون مقلوب الاسم عند كتابته فى قائمة المراجع 1.٠‏ ,.0 ./آ ,«بامع8*' . كذلك 
يقلب اسم مثل 1لا ئهة:0 .5 ناهول“ ليصبح *للا .5 .[ ,نهيهدهة' . . . وهكذا . 


كما تسيق كثير من أسماء العائلات الأداة '200' ؛ فيوجد ‏ مثلاً ‏ 39ر11 » 
و غطعاعناء]8 » و غطعنمكاء134 » و ةااندعةة8 ... إلخ . وتكتب هذه الأسماء 
عند قلبها كما هى دون فاصل بين الأداة '900' وبقية الاسم » مع الأخذ فى الحسبان 
أن ع2 تبدأ دائما بحرف كبير » بينما يكون الحرف الأول من بقية الاسم صغيراً أو 
كبيراً حسبما يكتبه صاحب الاسم فى المرجع . 

وقد كانت معظم الدوريات تشترط كتابة الاسم الأول كاملاً بالنسبة للباحثات الإناث 
عندما يكن أول الباحثين ؛ فمثلا يقلب اسم مثل 'طان8 .0 طاعة98' فى قائمة 
المراجع ليصبح ".0 263508 ,طاندم5' » وكان الهدف من ذلك هو تجنب الخطأ عند 
الإشارة إلى أبحاثهن . إلا أن هذا الشرط لم يعد قائماً فى كثير من الدوريات لأسباب 
ثيرة ؛ منها - بخلاف تنب عدم المساواة بين الذكر والانثى ‏ مايلى : 

أ- أن الباحث يجب أن يطلع دائما على البحث الأصلى ٠»‏ وألا ينقل عن قائمة 
مراجع بحوث الآخرين . 

ب - أن كثيرا من الأسماء تتشابه بين الإناث والذكور . 
سس 118/1 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجم ب 

جا عدم استطاعة الغالبية العظمى من الباحثين التمبيز بين أسماء الباحثين الإناث 
والذكور من مختلف الجنسيات 0 وخاصة مع تقدم نظم وشبكات المعلومات والازدياد 
المستمر فى الإشارة إلى البحوث من مختلف الجنسيات . 

ويتضح مما تقدم أن الحل لمشكلة الخطأ الذى يقع فيه بعض الباحثين ‏ بعدم التمييز 
بين الذكور والإناث عند الإشارة إلى الدراسات السابقة ‏ يكمن فى عدم افتراض أن 
اللجوء إليها إل عند التأكد من هوية الجنس بحكم معرفة الباحثين بمن يشاركونهم 
الاهتمامات البحثية فى نفس التخصص . 

وتكتب الأسماء الأمريكية ( أسماء العائلات ) المركبة ‏ عند قلبها فى قائمة المراجع - 
مثل الأسماء الأخرى العادية » أيآ كان أصلها ؛ فمثلا تقلب الأسماء التالية لتصبح 
على الصورة الموضحة مقابل كل منها : 





الاسم العادى الاسم المقلو ب فى قائمة المرا اجع 
عنهة8 عمد ممم ولمنرظعلمة/ 
معلا هده .0.8 .8 .0 باعزلط موكلا 
أعدة 106 .1.3 .2 .] بأعتدة ع1 
2233026-65 .0 .3 ,رقعه0[-عمبرة8 
معنا 06 .ل .ل ,811680 108 
0 '1 .1 811016 نآ 


وفيما عدا مايلى ذكره من استثناءات فى أسماء مختلف الجنسيات .. فإن الأسماء 
التى تنتمى إلى جنسيات أخرى ( مثل الكندية » والفئلئدية » والإيطالية » والبولئدية » 
والإسكندنافية » والروسية . . . إلخ ) تخضع لنفس القواعد التى سبق بيانها للأسماء 
الأمريكية والإنجليزية . 

 "‏ الأسماء العربية 

تبدأ الأدوات والكنيات التى تسبق بعض الأسماء ( مثل : الى » و81 )» وسطل[ء» 


بالاسسه- 








أصول البحث العلمى 
و أعلطف ء و لتاملطم ٠»‏ وناطث » و ناوطث » و 1ا0طثة ) . . تبدأ جميعها بحرف 
كبير » وإن كانت بعض الدوريات تفضل أن تبدأ هذه الأدوات بحرف صغير » إلا أن 
باقى الاسم يبدأ دائماً - بحرف كبير » ويجب أن يفصل بينهما شرطة ؛ فيقال مثلة 
'متاتةكط-[0طق' . وتبقى الأسماء الأخيرة ‏ التى تكون بهذا الشكل ‏ كما هى عند 
قلب الاسم الكامل » فيكتب مثلا '.1 .2 ,لكله1-8ه4طق* » وإن كانت بعض 
الدوريات تشترط كتابة الأدوات والكنيات التى تسبق الاسم بحروف صغيرة ؟ فيصبح 
الاسم الأخير فى قائمة المراجع '.1 .8 ,أكلة8 - 1نا000ة* ٠‏ ويأتى ترتيبه - بطبيعة 
الخال تحت حرف ال ه . 





أما الأسماء المزدوجة فى العربية فإنها تعامل معاملة الأسماء الفردية العادية ؛ لأنها 
لاتعرف إلا من قبل أصحابها ومعارفهم 1 


الأسماء البلجيكية والهولندية 


تكتب الآدوات التى تسبق الاسم ؛ مثل 46 » و هه" كما هى قبل الاسم عند قلبه 
دون أن يفصلها عن بقية الاسم شرطة ( مثلا : .[ ,هعاصةث2 صهما ) » وتبدأ تلك 
الأدوات بحرف صغير أو كبير حسيما يكتبه صاحب الاسم ٠‏ بينما تبدأ بقية الاسم 
بحرف كبير . والأغلي الأعم هو أن تلك الأدوات تبدأ بحرف صغير بالنسبة لباحثى 
تلك الحنسيات » بينا تبدأ بحرف كبير فى أسماء الشخصيات الأمريكية ذات التذور 
الهولندية أو البلجيكية . 


هذا . . إلا أن بعض الدوريات تفضل كتابة الأسماء البلجيكية والهولندية ‏ التى 
من هذا القبيل - فى قائمة المراجع على النحو التالى : 








الاسم العادى الاسم اللقلوب فى قائمة المراجع 
5 م0 هلل ..آ عن مذ ..آ ,معنا 
لعز مهم ج5116 نو .كال بلن 1 
7 061 7311 .ل 067 7383 .ل ,علاء110 
كظلظ مهل 810115 سد .]7 .1 2 .]7 .مآ ركملظ 7301 110215 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 





5 الأسماء الصينية 

تبدأ جميع الأسماء فى الصين ‏ طبيعيا ‏ باسم العائلة » يليها مباشرة اسم الفرد 
الذى يكون عادة مركبا مع وجود شرطة بين جزأى الاسم المركب ؛ فيكون الاسم 
مثلاً *منط-عصنط© عسدنط0* . وعند كتابة اسم كهذا فى قائمة المراجع فإنه يصبح 
.© ,عسهقنطع" » ويكتبه البعض 1.٠‏ .© ,قصدنط“' ٠‏ كما تقلبه الدوريات الأمريكية 
والإنجليزية - عندما يكون البحث منشورا فيها ‏ ليصبح : 'قمقنطن منطا-عسنط"' . 
ولكن من الخطأ كتابته '.© ,منطا-ع صن" . 

الأسماء الفرنسية 

تبقى أدوات التعريف ع1 ؛ و 18 » و 165 سواء أكانت بمفردها آم مع أدوات الجر 
عل » وهل )» و 065 كما هى عند قلب الاسم » كما تبدأ إما بحرف صغير » وإما 
بحرف كبير كما هى مكتوبة فى البحث الأصلى . فمثلا يقلب '1118ه0 عل دعاعةط0* 
إلى '.© ,عللنه عل' » ويقلب 'نتقء8عآ ععنتدكة' إلى ".54 ,نتدءظمة" . إلا أن 
بعض الدوريات تفضل أن تبدأ أدوات التعريف ‏ دائمآ ‏ عند قلب الاسم بحرف كبير . 

5 الأسماء الألمانية 

تبقى الأدوات التى تسبق اسم العائلة كما هى ‏ مع بدايتها بحرف صغير ‏ عند قلب 
الاسم ؛ فمثلا يقلب 'ممتصكظ ه90 دنتقلكط' إلى ".1 ,رمملا همك . 

ولكن بعض الدوريات تفضل كتابة الأسماء الالمانية ‏ التى من هذا القبيل - فى 
قائمة المراجع على النحو التالى : 


الاسم العادى الاسم المقلو ب فى قائمة المر| اجع 
0 ده .© هه .0 1801 

1015-1161 عناج .11 كنات .1 ,11015116365 

.77 رم نايا ْ م70 مآ روعاميعط0 


ومن الأدوات الاخرى التى تسبق الأسماء فى الالمانية م : 213 و20 > 
من حر في من 
و تقلت . 


6 سس 











أصول البحث العلمى 
٠‏ الأسماء الهندية 
إذا بدأ اسم العائلة بكلمة 56 أو 235 فإنها يجب أن تبقى كما هى عند قلب 
الاسم ؛ فمثلا .. يقلب نط2 ص56 .12 تقططهم8130' إلى ".10 .ل عتطط مم5 . 
ويلاحظ أن تلك الكلمات التى تسبق الاسم الأخير تبدأ ‏ هى الأخرى ‏ بحرف كبير . 
وتتركب بعض الأسماء الهندية من اسمين ‏ أو كلمتين ‏ فقط . وهذه الأسماء 
لاتقلب » وتبقى كما هى ؛ ومن أمثلتها : 


تمن 162053م0اآ تقطتمكا طدوعدطتنا 
سقط اأعلسمطة 511 لمتكم 
دعط85 طوع دآ عطق5 15لصةك!ا 
طعمزة عدعلد0 وماك 0نهمنا 
طعماة سمعمكا 


كذلك تتكون بعض الأسماء الهندية ١‏ الكاملة »4 من كلمة واحدة ‏ أى يتكون 
الاسم الكامل للفرد من اسم واحد ؛ مثل '1581100' . 

8-_الأسماء الإندونيسية 

يأتى اسم العائلة فى نهاية اسم الفرد » ويكون قلب الاسم فى المراجع كالمعتاد . 
ويلاحظ أن بعض الأسماء الإندونيسية ١‏ الكاملة » تتكون من اسم واحد ؛ مثل 
"0مماعء50 . 

4 الأسماء اليابانية والكورية 

يأتى اسم العائلة أولا دائمآ ( كما فى الأسماء الصينية ) » ولكن جرت العادة على 
قلب الاسم فى الدوريات الغربية ؛ فمثلا يقلب الاسم '05312ك1 معتطكهلا* ليصبح 
'.لا ,قعلةوه؟1' » علما بأن 'معتطمولا' هو اسم العائلة . وعموما فإن الاسم يكتب 
بالصورة العادية عندما يكون البحث منشورآ فى الدوريات الغربية 3 وليس فى 
الدوريات اليابانية أو الكورية . 
سسسم ى 1 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجم ل 





٠‏ -الأسماء البرتغالية 


تبقى الأدوات التى تسبق اسم العائلة ( مثل : 0ل » و هل » و ؤهقل ء و دمل ) 
كما هى ‏ مع بدايتها بحرف صغير ‏ عند قلب الاسم ؛ فمثلا يقلب '5عمة9لى 0640ل 
5 و5غ' إلى '.ة .ك ,538205 050' » وإن كانت بعض الدوريات تفضلها على 
صورة '00 .ةذ ,قمامةة' . 


١-الأسماء‏ الإسبانية 


يوجد فى بعض الأسماء الإسبانية ‏ وكذلك الأسماء ذات الأصول الإسيانية ‏ اسم 
عائلة الأم بعل اسم عائلة الأب . وعلد قلب أسماء كهذه فإن اسم عائلة الأب يأتى 
قبل اسم عائلة الأم ؛ فمثلا يقلب اسم مثل '28[65هه0 2علمقسء1] أعنسدلة 56ول' 
إلى ”.20 .1 ,.© تعلسصقمعء' » ويقلب '2ءصتاعة] 8‏ جعمءط دماتهتن' إلى *لا تعروط 
.© ,#قصناعة81ة' . ويلاحظ أن اسم عائلة الأم لايفصل عن عائلة الأب بفاصلة . 
وتعد مساوية لكلمة 08105 فى الأسماء الإنجليزية ويجب ترجمتها ؛ فمثلا . . إذا كان 
اسم المؤلف *(0ز[نط) نإعآ 2810ده6' . . فإنه يكتب فى قائمة المراجع ,0 القن . 

١‏ _الأسماء الفيتنامية 


تكتب الأسماء الفيتنامية - طبيعياً ‏ مقلوبة تماماً ؛ حيث يأتى اسم العائلة ؛ فالاسم 
الأوسط ٠»‏ فاسم الشخص ذاته » ويراعى ذلك عند قلب الاسم فى قائمة المراجع ٠‏ 
فمثلا يقلب اسم مثل “نه ههلا ه0ع1ذ' إلى 7.١‏ .11 ,معآ' ( عن .8051 .506 .تعصسطف 
.ك5 19886 ) . 


١1_الأسماء‏ المجرية 


نجد فى الأسماء المجرية أن اسم العائلة يسبق - بصورة عادية ‏ اسم الشخص ذاته ؛ 
ولذا .. لاتقلب الأسماء » ويكتفى ‏ فى قائمة المراجع ‏ بوضع فاصلة يعد اسم 
نسم 





العاكلة ؛ فمثلا.. لإآممة! 5وعامة1 يصبح 1 ,ققعاعة1 .» و غرعط21 090191-مء527 





يصبح ث ,5221-0011 . 
سنة النشر 
تكتب سنة نشر البحث (١‏ الميلادية ) بعد أسماء المؤلفين مياشرة 3 وتكون محصورة 
إما بين نقطتين » وإما بين قوسين حسب نظام الدورية . 
وإذا لم تَعلّم سنة النشر فإنها إما أن تقدر وتكتب السنة المقدرة بين قوسين » مثل 
(/ا"ا9١‏ ؟), وإما أن يبين أن التاريخ غير موجود 20 ؟ فيكتب (.0 .0 . 
وتجدر الإشارة إلى أن سنة النشر هى السنة الخاصة بمجلد الدورية » أو السنة 
الخاصة بتاريخ حقوق النشر » وليست هى السنة التى تم فيها النشر فعلاً إن اختلفت 
عنوان المرجع 
يراعى عند كتابة عنئاوين المراجع المختلفة (80165) مايلى : 
١‏ - يكتب العنوان بالحروف الصغيرة 5356 :1078/6 باستثناء الحرف الأول من أول 
كلمة » وأسماء الأعلام : 
؟ ‏ لايكتب العنوان بحروف مائلة 131101260 باستثناء العبارات اللاتينية وبعض 
العبارات الأجنبية . 
"' - لا توضع العناوين بين علامات تنصيص . 
- إذا كان لعنوان المرجع ( بحث » أو كتاب » أو فصل فى كتاب ) عنوان فرعى 2 
وهو مايميز ببنط مختلف . أو يأتى بعد شرطة  (‏ ) » أو بعد نقطتين ( : ) » أو 
فاصلة منقوطة (:) . . توضع نقطتان ( : ) بعد العنوان الرئيسى » ثم يكتب العنوان 
الفرعى بحروف صغيرة . 
6 لاتختصر العناوين أبداً » كما لاتختصر كلماتها . 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
5 تحتفظ عناوين المراجع ذات الأصول اللاتينية - غير الإنجليزية - بحروفها 
الأصلية وبعلاماتها الصوتية التى تميزها » مع الإبقاء على الحروف الكبيرة فى اللغات 
التى تبدأ فيها الأسماء بحروف كبيرة كالالمانية » ولكن تخضع بقية كلمات العنوان 
للقواعد التى تراعى فى الكتابة بالإنجليزية . 
- لاتجوز كتابة ترجمة لعنوان المرجع إلا إذا كانت تلك الترجمة منقولة عن 
المرجع ذاته . 





4 - تعقب جميع العناوين المترجمة 60ئهلوهةت إلى الإنجليزية » أو المكتوبة بحروف 
رومانية كما تنطق بلغاتها الأصلية 2]60:عانآوههن كلمات تدل على اللغة التى كتب بها 
البحث ؛ مثل (©1طهعة هن بين قرسين قبل النقطة التى تُنهى العنوان . 

4 ينقل العنوان حرفيا كما يظهر فى المرجع الأصلى 3 مع مراعاة مايلى : 

أ كتابة حروف الكلمات اللاتينية مائلة أو وضع خط محتها . 

ب - كتابة الأخطاء التى تظهر فى عنوان البحث الأصلى كما هى » مع وضع كلمة 
[غ51] بين معقفين ‏ كما هو مبين ‏ بعد الكلمة أو الكلمات الخطأ مباشرة 5 وكلمة 51 
لاتينية » وتعنى أن الكلمة أو الجملة التى تسبقها منقولة كما وردت من غير تعديل . 

ج - إذا كان المرجع المعنى مستخلصا فقط . . تكتب كلمة [.405]5] بين معقفين 
بعد العنوان مباشرة . 

٠‏ - إذا كان عنوان المرجع هو عنواناً لقال أو فصل فى كتاب ٠‏ وجبت كتابة 
أرقام صفحات ا مرجع فى هذا الكتاب 3 ثم اسم محرر أو محررق الكتاب وعنوان 
الكتاب بعد عئوان المرجع مباشرة » ثم اسم ناشر الكتاب ومكان النشر ء كما فى المثال 
التالى : 
.(.0ع) غأء8355 .1 .81 به[ .474 - 433 .م ,وستلععرط ععتطاع.ا .1986 .1 .8 ,ععل13 


.]1 ر.عصآ ,.00) .طنط ألم .ؤوميى عاأطماعوء؟؟ عمتلعء8 





ل أصول البحث العلمى 
مكان النشر 
قد يكون المرجع بحثا منشورا فى دورية'علمية » أو فصلا من كتاب » أو كتاباً » 
أو رسالة علمية » أو عجالة » أو نشرة إرشادية ... إلخ . وباستثناء الدوريات 
العلمية ‏ التى تُذكّر أسماؤها دون ذكر لأسماء ناشريها أو عناوينهم ‏ فإن جميع صور 
النشر الأخرى تذكر فيها أسماء الناشرين وعناوينهم المختصرة على النحو التالى : 





الدوريات 

تخضع كتابة أسماء الدوريات العلمية للقواعد التالية : 

. تكون كتابة أسماء الدوريات بحروف رومانية غير مائلة‎ ١ 

» يكون الحرف الأول من جميع الكلمات المكونة لأسماء الدوريات كبيراً لقائهةه‎ ١ 


ويستثنى من ذلك أدوات التعريف وحروف الجر والربط إلا إذا جاءت فى بداية اسم 
الدورية ؛ حيث تبدأ هى ‏ كذلك ‏ بحرف كبير : 


"٠‏ - تكتب الدوريات التى تتكون أسماؤها من كلمة واحدة كاملة غير مختصرة ؟؛ 


مثل : 
لاع 5010 21 مات فعاف رن 5 
2 انان ا لاع 10مصطءة 11021 
50 ما 


: - تكتب الدوريات التى تتكون أسماؤها من أكثر من كلمة واحدة إما مختصرة - 
ش وهو النظام المتبع غالبا وإما دون أية اختصارات » وهو النظام الذى تأخذ به قليل 
من الدو ريات العلمية ؛ مثل 68مهةاء5 81:ن10داء110,1 2ه [2تحتناول » وهى دورية 
إنجليزية . 
© تختصر كلمات الدورية وفقا للقواعد والأصول والأعراف المتفق عليها : 


١م:‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
الدوريات ‏ كما يجب أن تكتب فى قائمة المراجع . وفى حالة عدم وجود قوائم كهذه 
يكون أمام الباحث ثلاثة خيارات كما يلى : 





فى قوائم مراجع البحوث التى نشرت فى الأعداد الحديثة من الدورية . 


مجال التخصص » أو فى تخصص قريب منه . 
ج ‏ وإما مراجعة الالاختصارات كما تظهر فى ال 56 أتامعكء5 2ه 1.156 1770.14 
ع1 . 
وإن لم تتوفر الاختصارات المطلوبة لكلمات الدورية فى المرجع السابق » فإنه يمكن 
مراجعتها فى : 
5ن 1116 ل[دعتلمضعط 101 لنملمماك لق قلع مق 
وكذلك فى . 


,)5 طععة 2100 ,نأعدعائوططُ لدعتعم1مت6 آه عع ]ع5 ومللهمسصمكمآا دععمعاءوم81 
54ت ,19102 خط ,قتطماع0ه[تطاط 


التى تنشر ‏ دوريا ‏ قائمة بالدوريات العلمية وأسمائها المختصرة : 

ويظهر فى المجلد الأول من هذا الكتاب ( .حسن 1995 ) قوائم مطولة بالكلمات 
التى تدخل ‏ عادة ‏ ضمن أسماء الدوريات العلمية 2 وااخحتصاراتها 5 

ومن أهم القواعد التى تتبع فى اختصار كلمات الدوريات العلمية التى يأتى ذكرها 
فى قائمة المراجع ما يلى : 


أ لاتختصر أسماء الدوريات الت تتكون من كلمة واحدة كما أسلفنا : 


060 سس 





ب لاتختصر أسماء الدوريات التى تتكون من عديد من الكلمات حينما يؤدى 
اختصارها إلى صعوبة التعرف عليها . 

ج - لاتختصر أسماء الأشخاص إذا جاءت ضمن أسماء الدوريات : 

د يتشكل اختصار الكلمة بحذف مجموعة كاملة متتالية من الخروف الأخيرة من 
الكلمة » مع إنهاء الاسم المختصر ‏ قدر الإمكان ‏ بعد حرف ساكن ؛ فمثلا .. 
تختصر كلمة 810108 إلى .8101 » وليس .81010 . 

ه ‏ تختصر جذور الكلمات فقط ولاتختصر اليادئات 5565م ؛ فمثلا . . تختصر 
كلمة /إتاقتصيعط0 إلى .ماعط » وكلمة صاكتسعطءم81 إلى .مسعطءه81 . 

و- يكون ترتيب الكلمات المختصرة مثل ترتيب الكلمات فى الاسم الكامل للدورية » 
ولكن لايذكر أبداً ( فى الاسم المختصر ) العنوان الثانوى 06]ناناى للدورية إن وجد . 

ز- تحذف جميع أدوات التعريف والوصل والجر من الاسم المختصر ماعدا تلك 
التى تأتى فى أول الاسم . 

ح - يكون الحرف الأول من كل كلمة مختصرة كبيراً » وهذا هو النظام الشائع . 
ولكن قد تكتب جميع الحروف كبيرة » أو يكتب احرف الأول فقط من الكلمة الأولى 
كبيراً بينما تكتب جميع الحروف الأخرى فى الاسم ال مختصر صغيرة . ' 

ط ‏ يكون الاختصار فى الجزء الأخير فقط من الكلمات المركبة ؛ مثل اختصار 
ققتتطء025كمع800 إلى .طءعدممكه8006 . 

ى - قد تنتهى كل كلمة مختصرة بنقطة » أو تفصل الكلمات المختصرة عن بعضها 
بمسافة خالية » ويتعين فى الحالة الأخيرة أن يتبع نظام بدء كل كلمة مختصرة بحرف 
كبير فى كتابة الاسم الملختصر . 

ك ‏ قد تستخدم العلامات الصوتية فى كتابة الأسماء المختصرة للدوريات 3 ولكن 
ذلك ليس ضروريا . والأهم هو الالتزام بنظام ثابت فى كتابة مراجع البحث : إما أن 


١/01 مسب‎ 








مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
وإذا لم يجد الباحث الصيغة المختصرة المتاسبة لإحدى الكلمات » أو كان فى شك 
منها » فما عليه إلا أن يتركها دون اختصار ؛ ليقوم المحرر العلمى للدورية بهذا 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكلمات التى ترد فى أسماء الدوريات يتباين نظام 
اتصارها من دورية لأخرى » كما أن الدورية الواحدة تغير تلك الاختصارات من آن 
لآخر مع حتمية التطوير » كما قد تختصر كلمات فى دوريات معينة ولاتختصر فى 
دوريات أخرى » ومن أمثلة تلك الاستثناءات مايلى : 


أ كلمة غعقعاقطك : قد تكون صورتها المختصرة اولك أو ناوطى . 

ب - كلمة ععن[تامقوكة : قد تكون صورتها المختصرة .8ش أو .10وف . 

ج ‏ كلمة وعتتاعدم815 : لاتختصر » وتكتب كما هى » ختى. وإن اشتمل اسم 
الدورية على كلمات أخرى معها . 

د كلمة 8صنلعه:8 : قد تختصر إلى .81660 أو تكتب كما هى دون اختصار . 

ه ‏ كلمة هناء811 : قد تختصر إلى .801 أو .للناظ . 
. و كلمة 86وآط : قد تختصر إلى .21 أو تكتب كما هى دون اختصار . 

ز- كلمة تتهءتيعميخ : قد تختصر إلى .صخ أو إلى .تعسثف . 

الكتب وناشروها 


إذا كان المرجع المستخدم كتاباً فإن رقم الطبعة - إن كانت بعد الأولى - يأتى بعد 
عنوان الكتاب مباشرة ؛ مثل : (80.2) » ثم يأتى اسم الناشر الكامل أو المختصر ( كما 
يظهر فى ال 1206 عأهه80 1396نته00 ؛ فمكان النشر ( متضمنا اسم الشارع 
للناشرين غير المشهورين ) » فعدد صفحات الكتاب إن كان الكتاب مجلداً واحداً » أو 
عدد المجلدات إن كان الكتاب أكثر من مجلد . 


1س 








أصول البحث العلمى 
تراعى الدقة فى كتابة أسماء الناشرين كما فى الأمثلة التالية : 





21خ ,1م182 م .1ل ,18101111 

5 22 .81 الل ,رور8 .ذخ ,5055 عل مبجموعر8 
00 ,ل عم ,حمر 1ل ,.ه© مبجممر8 

00 5و5 يأ .8 الى دورط .28 .ذخ ,.00) 5مه5 عق ببجومعرط 


قد تكتب الأسماء الختصرة للناشرين ؛ فمثلا يكتب ”59/116“ بدلا من ”11160 صطمل 
.عصآ ,كقده5 2" 2 ويكتب '2قةالتصءة/3' بدلة من .00 و ستطكتاطناظ صه[لتسرعولة' . 

وإذا كان الناشر جمعية علمية أو مهنية فإنها تكتب كاملة دونما اختصار لكلماتها . 

وإذا تعددت أسماء المدن التى ينشر فيها نفس الكتاب ( كما يظهر عادة أسفل صفحة 
الغلاف ) .. يكتب اسم المدينة الأولى فقط » وهى التى تكون قد طبعت فيها نسخة 
الكتاب التى استتخدمت كمرجع 1 

يمكن أن يكتب اسم المدينة التى يوجد فيها الناشر دون أن يتبعها اسم الولاية 
( الأمريكية ) » أو الدولة التى تنتمى إليها فى الحالات التى تكون فيها المدن مشهورة 


ولاتوجد مدن أخرى تحمل نفس أسماتها فى ولايات أخرى ١‏ أو فى دول أخرى ٠‏ 
كما فى الحالات التالية : 


مدن أمر بكية : 
ناميا .]8 حت ااانا اع نامرع 10 ملام 
1 ععلهر[ غله5 00 10101116ظ12 1001 ةا 
زعدات 80 لوانت 5 بات[ 111 أرمأوه80 
0 531 عله بعلم 11151600ظ 00 
علللةء 5‏ اه وسمطمل 01 111717166015 اراتكه 
قتطرراع ةلطم 5ع 1.05 لسماع 01 
طق غناطة )1ط 111 ك1 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
مدن غير أمريكية ( أمثلة فقط ) : 


101 قطاء10 بجعلم كت 216 معنة 6 
521101 اق 01137 وعاعر 184 1114 
1010 5و2 لنت لمان داع لتكنترع ل 
1 ع0 ازع انا 4 
110 

الرسائل العلمية والعجالات 


تعامل الرسائل العلمية معاملة الكتب » مع اعتبار أن الجامعة أو المؤسسة العلمية 
التى اعتمدت الرسالة هى الناشر . ويشترط بالنسبة للرسائل التى تؤخذ عناوينها من ال 
كأعةمائطث 115561208 أن تزود برقم الملخص » أو برقم الميكروفيلم الخاص بالرسالة 
فى الجامعة التى أجريت فيها . 

ويسّجل - بالنسبة للعجالات بمختلف أنواعها ‏ مايحدد هويتها بدقة ؛ من حيث 
نوعية العجالة » ورقمها » وعدد صفحاتها » والجهة التى أصدرتها . مع استخدام 
اختصارات الكلمات حسب النظام الذى تأخذ به الدورية التى ينشر فيها البحث . 

رقم المجلد وأرقام الصفحات 

يختلف النظام الخاص بتسجيل صفحات المراجع المأخوذة عن دوريات علمية عنه 
بالنسبة لنوعيات المراجع الأخرى كما يلى : 

: تايرودلا_-١‎ 

يلى اسم الدورية كتابة رقم المجلد » ثم رقم العدد ‏ إن وجد - بين قوسين » 
ويلى ذلك وضع نقطتين عموديتين ( : ) ثم أول وآخر صفحة من المرجع بينهما 
شرطة » ثم النقطة التى ينتهى بها المرجع دون ترك أية مسافات ؛ فتكتب هكذا على 
سبيل المثال : 

*27)4(:789-91 

1س 





أصول البحث العلمى 
ويكتب الترقيم كاملاً ؛ فمثلا .. لم يعد من المقبول كتابة صفحات المرجع بصورة 
كهذه : '1242-7* » وإغا كاملة هكذا : *1242-1247' . 





وبالنسبة لرقم العدد داخل المجلد » فقد كان الاتجاه المعمول به حتى وقت قريب 
هو عدم ذكره إلا فى حالات نخاصة ( ستتناولها بالشرح حالا ) » إلا أن الاتجاه الحالى 
هو نحو الإبقاء على رقم العدد ( الذى يكتب بين قوسين بعد رقم المجلد ) اختياريا . 

أ عندما يرقم كل عدد من أعداد المجلد الواحد مستقلاً ( أى من البداية ) ؛ كما 
فى عمد [تاءعتوة 2نمره02[1) على سبيل المثال ؛ حيث يكتب رقم العدد بين قوسين 
بعد رقم المجلد ؛ مثل : *44)2(:28-29' . 

ب عندما يكون البحث فى ملحق 6تعصيعامم50 للمجلة ؛ فيكتب مثلا : 

ش '2(:1-32 .اممد8) 36 


ج ‏ عندما يكون ترقيم الأعداد داخل المجلد الواحد غير عادى ( يوجد عادة ؟ ٠‏ 
أو " .2 أو 4 ٠‏ أو » » أو ١7‏ عدداً فى كل مجلد ) ؛ كأن يكون للأعداد أرقام 
مسلسلة ‏ مع المجلدات ‏ كما فى امثال التالى : 

*43)257(:1563-1567 .806 و8 .ل“ 

د فى حالات السلاسل الخاصة ؛ حيث يكتب ‏ مثلاً ‏ 3 56868 ٠‏ أو ]11 معلرم8 , 
أو 0 وعترهع5 قبل رقم المجلد هكذا : 

.“2:120-136 ,0 بمعة' ,”2)4(:1-56 ,111 نم5" 

أما المجلاات العادية ) غير الدوريات العلمية ( والصحف فيكتب تاريخ صدورها 5 

؟"- المراجع الأخرى ( الرسائل 2 والكتب 2( والسجالاات 00 

يأتى فى نهاية بيانات الرسائل والععجالات وماشابهها من المراجع العدد الكامل 
لصفحاتها ( مثل : .182 ) . 

ممم 19 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
أما الكتب المستتخدمة كمراجع فقد يذكر معها العدد الكامل لصفحاتها » وخاصة إن 
كان صغيراً ( مثل : م 263 ) » أو تذكر الصفحات التى تحتوى على الموضع الذى تم 
الرجوع إليه ( مثل : '624-647 .مم* » أو '124-135 ,57-61 ,23 .مم' ) » وقد 
تكون الإشارة إلى الصفحات المعيئة ‏ التى تمت الاستعانة بها فى متن البحث ذاته بعد 
الإشارة إلى المرجع . 
ويشار أحيانا إلى العدد الكلى لصفحات الكتاب هكذا : 450 مم » حيث م جمع 
صفحة ورمزها م » ولكن جرت العادة على الإشارة إلى عدد صفحات الكتاب هكذا : 
“م 450" . 





أما عند الإشارة إلى جميع صفحات الكتاب ‏ بما فيها الصفحات الأولية -تصناء:م 
315 فإنها تكتب هكذا : '450 + مال« م*' ؟؛ حيث م2 اختصار لكلمتى -تستاعءط 
565 'نده . كذلك يمكن الإشارة إلى صفحات الصور والرسوم التوضيحية إذا كان 
ترقيمها مستقلاً . 
وإذا تكون الكتاب من أكثر من مجلد فإما أن يكتب عدد المجلدات مكان عدد 
الصفحات ( مثل : .701 3 ) » وإما أن يكتب المجلد والصفحات التى تم الرجوع 
إليها ( مثل : 2:231-249 .701 ) . 


وقد سبقت الإشارة إلى أن المقالات أو الفصول التى توجد فى كتب محررة تكتب 
أرقام صفحاتها ؛ مثل : ”358-379 .مم" . 

الحاشية 

قد يتم أحيانا - عمل حواشى 42201361085 » وهى وصف مختصر لمحتوى 


المراجع . لايجرى ذلك غالبا إلا فى الكتب المؤلفة عند الرغبة فى إلقاء الضوء على 
الكتب التى استخدمت كمصادر للكتاب المؤلف . وفى هذه الحالات تبدأ الحاشية إلى 
الداخل فى السطر التالى للسطر الخاص ببيانات المرجع مباشرة كما فى الأمثلة التالية 
( عن عاتطتامه1 لدعتعم1امء:15 طالدء ب«ممسصرمتك 1987 ) : 


0 سس 





اسه أصول اليبحث العلمى 


تارمل علط ,رم 819 .ممتائلء 3,0 .ترعومامطاهم نممام (1969) .) .ل ,عععالةللا 
.اأنتكا- سورعلا 
1ه كضمتاقلمياه؟ عالتامعاءد عطا مه كاعع! عتكقط كأمعليار عه! علألاميم 10 الغا م 
لاط 0عب10أن] ععة نإعه1ه5 1م غمدام أه برممائتط عغطاا مه ومعأمقط) .لزوماهطغدم أمقام 
م-051ط ,15ماعة] [13ل2ممعاطقء ,كومنامعع 0156352 علأأععم5 028 كععأمقطء 
.أمعاممء عكقءوتل لممة كممزاواء 
30 08009آ .مم 632 .ترعهاوظطامم أرهام زه كماواءداع5 (1972) .ل .ذه .5 رنهة1 
.هما لتععدلة برعام ادع صاكو8 
ها ومتطكاه عومطا لمة كنودع0نا5 أدكالجاععم؟ عم؟ عأموط ابرع ع الومغطء ومحممء كتلط 0آ 
26 5لعأاصقطء لإماع1ال1216 مبغ) ,لإعمإوطاهم أمقام أن لمنامعععاعقط 2 قتهاطه 
01 سمتاع3مة]1!2 غطا ,كتمهام صا عكقع ذال 01 كعذتلق لتقم 172) مه كتعطاه نزط لعبدو1لاه؟ 
5 3]208605م 300 205قام 01 3]1005أنامه0م أ متا ةععاصا عط بمععمط هم 0مة أمقام 
ععاصقك أمق! عط .5ع15635ل أققام أه أمعاصمء لمة بأتمعمممءئااوع عط برا لععمء كما 
180 هق لسة للاموععمتاطتط علاأكمع ايع 30 30 هتانق تمعمأها آه وععجيزهد طاته ولمعل 
نلعم ععة 
10 آاثر .ن5هع15ل 1,ه/2 (1977-50) (16015ل5) .8 8 رعمناسه© .0 .ل ,الوأوصمتا 
#كدعاأل «طولط .2 .أولا .رم 465 + أيزبر .ممع710:16/ كا عكمءك أل سوط 1١‏ .أولا .عكزاومما 
.كمع كال اورل مع ناك 5 71هاع عولط .3 .أه لا .وم 436 1ع .ئروأاعاناممم رذ ومرماعمع0 
.5 ءاول .مم 466 + نهنا .عكمءكال ع©ب10١1‏ كامعع 4110م باواع .4 .لولا .مم 487 جيعرلا 
.ووة81 عامسعلوءم رلاعولا بدعل! .مم 534 + الجر .كعطاعوامء ا لعل داانهام س1 
متوع 011 لاععمعوع, لععمة؟لة ع0] لع ترواوعل ععة كعصسناه؟ «مطانة- تأنام عوعط] 
10 3 زط معاا للا 3:2 كتعامقتك 11076) 012 طاناة 5نا0ة0تناد ع1" .لإع16أ0)هقم غمدام 
لاهن عط أه 5اعهم آله صتمء؟ 5وبمطاسة أه ععمقر 
لمة عاعولا سعلط! .رم 703 + لا .مم1غأألء 200 .بروماوطامط نصواط (1978) .لظ .0 ,وملقهة 
.ووع؟2 عالمعلوعهم :زمملدماآ 
-فنلاعها لعأقعممءمعما عع لاع عط صأ كامع سم ماع باعل ممعم ممتائلء برعم قلطا مآ 
لسة كلأمعالا ,كقأكااعاء2 ,2035ىةاممعلزم لإط لعكناقء كعك3ع15ل 08 5مملاءعع5 وما 
20 3ا5أاأكقعققم م0 5ع امقتك 5علنااعها أعقم ,لمزقعمعع 2016 ,أنم1! ع1 .00263ممم 
هه كمعع70طاهم 1ه كاععزاع ,كاققام عدأكاعة)!ة 01 5ل0طاعم ,امعمسمماءمعل عموعوال 


بعكقع كلل 98 امع لتتامعاامص أه كاععلاء ,عاأعقالة أكماهعة دععمع/عل ,ؤعووعع0]م أومط 
وععوعمعاء؟ تلعاععاء5 .كعكوء وتلل عأأععمهة طاات ولدعل أغعدم لممعةد عط .أمعامم لتنة 
.تعأمقطء طعقء عاءأممرمء 
.ألا .عنامام انا كعكدعكقل انماع زه عأمه70هم 4 (1978) (ععاتمديمت) .1 .لذ ,بلعملا 
:اله كلظ ,رعمقطقا8 .وم 266 ,كروت 4اء1! .2 .701" .جم 420 .كع إطواععه؟ جه اتنم1 
.ك1 أكناله1 لتقم أه امعمسعومعء1 لمداكمععت 0 
كعقط طالط ,678 كه لهأه؟ 2 ,كععيع5 عنامام غه برأعوعةا أوأووممء قغتسيطام؟ ممع" 
أ عنة لاغطا لم قأكدععنا0 مز معمدعكتل طغزيه ومتلدء0 طونامطاله .كعكدعكال مه كعامم 
.كقع وانااعمن للمعموعع 
بدعا؟ .مم 803 + ع« .ممتائلع طلك عإموط0 مط عكمعكلق بسماط (1979) .© ,)معام بلا 
لقاع لممنادمل؟ مهما بلعملا 
أنا260 ]0 أه0عأمه لهة كتدممع013 عط ,110:5 .81 .2 نزط لعوالاء: ,ممتاتلع عتطا م1 
ده لمة كعكدامطكققاع 0لمة كمع لقع عتومط مذ لصبه؟ ماومط 'زمقم مه معموعكتل 2200 
.لعلناعما 15 كاأقءتسعطء أمعاهمء ده ومأأمصصمكم1 .لأءطتلعوعل ععة قصة]1 





يلاحظ على هذه القائمة المكتوبة بنظام المدرسة الإنجليزية - وجميعها من الكتب - 
مايلى : ش 
دم 1معتمعة 2 ولاتوضع كلمة 80ة قبل المؤلف الأخير سواء أكان الثانى أم غير ذلك . 
؟ - تكتب كلمات مثل 501055 » و 11655ومره0 فى حالتى الكتب المحررة » 
سل-؟ة9١‏ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع ل 
والمجمعة ( أو المصنفة ) على التوالى . توضع تلك الكلمات بعد الأسماء مياشرة بين 
قوسين 3 وغير محختصرة :8 





. تأتى بعد ذلك مباشرة  وبين قوسين أيضا  سنة النشر‎ - ٠ 


- لاتفصل سنة النشر عن عنوان الكتاب ‏ الذى يليها فى الترتيب - بأية علامات 


1 - تأتى رقم الطبعة ‏ بخلاف الأولى ‏ بعد ذلك » وتكتب على الصورة الموضحة 
فى القائمة ( مثل «هنانلء 30 فى أول كتاس بالقائمة ) . 
/ا - تكتب أعداد صفحات الكتاب بصيغة الجمع ( مثل مم 819 فى أول كتاب 
بالقائمة ) . م 

8 - يأتى عنوان الناشر قبل اسمه وتفصل بينهما فاصلة منقوطة . 

4 تلاحظ الطريقة المميزة لكتابة المراجم المتعددة المجلدات ؛ مثل كتاب 110255211 
00185 2 » الذى صدرت منه خمسة مجلدات خلال الفترة من لا/91١‏ إلى ١98٠‏ . 

٠‏ -تبدأ الحاشية كفقرة مستقلة بعد الانتهاء من بيانات الكتاب » وتكون إلى 
الداخل قليلاً من الهامش العادى » كما هو موضح بالقائمة . ش 
المصادر المنقول عنها 

يتعين ‏ كما أسلفنا ‏ أن يطلع الباحث على جميع مراجع بحثه فى مصادرها 
الأصلية » وألا يحاول ‏ أبداً ‏ النقل عن الآخرين . ولكن قد يجد الباحث ‏ أحيانا - 
صعوبة فى الحصول على مرجع معين وجد إشارة له فى إحدى دوريات المختصرات 8 
وفى حالات كهذه 57 يجب النص على المصدر الذى اعتمد عليه الباحث 2 ويكون 





فمثلا .. لو أن المرجع المعنى تمت مراجعته فى المجلد 11 لعام ١9917"‏ من دورية 
5ع 5مك 131نة[تاء110:)1 »2 وكان مستخلص البحث يحمل الر قم 6 فإن البيانات 
التى تكتب بين القوسين ‏ بعد انتهاء بيانات المرجع ‏ تكون على النحو التالى : 
(1993 :6345 :63 أوطط تحط ععقلج لعان) 
ويجوز اختصار 34165 4عاذه إلى .2 .»© » كما يجوز أن تحل محلها كلمتا نإ معان 
دؤن اختصار لهما . 
وبالمقارنة لايجوز استعمال كلمتى 8030 1160© أو صورتهما المختصرة .4 .© . 
والاتجاه السائد حاليا هو كتابة المصدر الذى اعتمد عليه مباشرة . بين معقفين على 
النحو التالى 8 
[1993 :6345 :63 .تأوطك .11021] 
ومن المسلم به فى هذا المقام أنه ليس من الأمانة العلمية الكتابة عن مراجع حصل 
الباحث على بياناتها من مصادر أخرى - مثل الكتب والعءجالاات والرسائل العلمية ‏ مع 
الاستعانة بها ورصدها فى قائمة مراجع الببحث كما لو كان الباحث قد اطلع عليها 
بالفعل 8 إن ا منهج العلمى القويم يقتضى من اليباحث الاطلاع على تلك المراجع فى 
مصادرها الأصلية للتعرف على تفاصيلها » فإن تعذر ذلك فإن الأمانة العلمية تقتضى 
مئه الإشارة إلى المرجع الثانرى الذى رصل فيه تلك المراجع م رصد هذا ا مرجع 
الثانوى ‏ وليست المراجع الأصلية التى لم يطلع عليها ‏ فى قائمة مراجع البحث » بعد 
توضيح حقيقة الموقف فى متن البحث بصورة مناسية ؛ كما يلى : 
'(1992 بطتتمدة .ه .ء) ...لع ممع (1952) و5عم10 .2 1“ 
أو كما يلى ٠‏ 
“...تم (1952) 65 .2 1 و(1992) طتتط5 م) عستلجرمععم' 


مع العلم بأن 10565 .8 .1 ( 11617 ) هو المرجع الأصلى الذى لم تتح للباحث 
عست 8 5] 





مكونات البحث أو الرسالة : المراججع ل 


فرصة مراجعته » وأن طانصم5 ( 1447 ) هو المرجع الذى رصد فيه 1065 .71.1 » 





وهو الذى يرصد ضمن قائمة مراجع البحث . 
ترتيب قائمة المراجع 
ترتب قائمة المراجع حسب النظام الذى تضعه الدورية التى يقدم البحث إليها » 
ففى حالة عدم الترقيم . . ترتب المراجع فى القائمة أبجدياً حسب الاسم الأخير لمؤلفيها ع 
مع إضافة حزوف أبجدية صغيرة من بداية حروف الهجاء ( 8 ٠‏ وطأء»)و»©... إلخ ) ؛ 
لتمييز المراجع التى يكون لها نفس الؤلف ونفس سنة النشر ( مثل : 8 ,19928 ,2058 ) . 
وترتب البحوث المختلفة لنفس المؤلف حسب سنوات نشرها ؛ الأقدم ثم الأحدث : 
كذلك فإن حروف الهجاء الصغيرة المميزة للمراجع يمكن أن تصاحب المراجع ذات 
المؤلفين وذات الثلاثة مؤلفين ... إلخ إذا تشابهت تلك المراجع فى أسماء مؤلفيها 
ويتتقل الترتيب الهجائى للمراجع ‏ عند الفمرورة - إلى المؤلف الثانى » فالثالث . . . 
إلخ . فمثلا تأتى البحوث التى يكون مؤلفها 3065 أولا » يليها تلك التى يكون مؤلفاها 
ه810 2 دعصو[ » نتلك التى يكون مؤلفوها ققصمط!' © 0م82 ,قعم10 » . . إلخ . 
رقما عربيا لة:عسدة< عنطوءة ( إنجليزيا ) » هو الذى يستخدم عند الإشارة إلى المرجع 
فى متن البحث . 
ش ومن أهم عيوب هذا النظام أن أية تعديلات فى قائمة المراجع ‏ بالإضافة أو 
بالحذف ‏ يترتب عليها تغيبر لأرقام جميع المراجع التى تليه فى القائمة ؛ الأمر الذى 
يتطلب مراجعة البحث بمنتهى الخرص لتغيير أرقام المراجع ‏ تبعاً لهذا التعديل - فى 
مختلف أجزاء البحث الأخرى . 
ولذا .. فإن اتباع هذا النظام يتطلب التأكد التام من أن القائمة شاملة لجميع 


6 سس 





بلبلل أصول البحث العلمى 
المراجع المطلوية دون:-زيادة أو نقصان - وأنها مرتبة أبجديا بصورة صحيحة تماماً قبل 
ترقيمها والشروع فى الإشارة إليها بتلك الأرقام فى البحث أو الرسالة . 





ونسوق على ذلك امثال التالى لتوضيح كيفية تسلسل قائمة المراجع فى حالتى 
الإشارة إلى تلك المراجع ‏ فى متن البحث - بنظام اسم المؤلف ( أو أسماء المؤلقين أو 
اسم المؤلف وآخرين ) وسنة النشر » أو بنظام الأرقام . وقد اخخحترنا مثالا غير عادى 
تكثر فيه التساؤلات » ويغطى أكبر قدر من الحالات التى قد تمر على الباحثين . 


أولا : نظام المؤلف ( أو المؤلقين أو المؤلف وآخرين ) وسنة النشر 


بيقة الإشارة إلى المرا الرة 
قائمة المراجع وترقييها طريقة الإشارة إلى المراجع لرقم 








فى متن البحث السلسل 
.1984 .1 .1 رخامن5 (1984 .امع 5) 1 
2 .1 .1 ,أم50 (ه1988 كامء85) 2 
.8 .1 .1 باامع5 (1988 ,امع 5) 3 
.85 .وأءطم2 .11 .© لصة .1 .2 أأمن5 2 (1985 ر,ككتعطه8 سه غخمء5) 4 
2 5م1062 ١[.‏ .© لصة 1 .2 أأمء 5‏ (19860 ركترعطه10 هه غأمء5) 5 
.6 .قارع100 .11 .0 لمة .1" 1 لامع (19866 رقصءط1]0 لسة غنم 5) 6 
.1986 .كارعطه1 .5 .2 لمة 1 .1 امءع 5‏ (ع1986 ركاءرءط10 لسة غخمهء5) 7 
.7 .ماءعاه8 .لا .ذ لطة .1 .1 رأأمء5 (1987 ركارء06ظ1 سه غامء5) 8 
.5 .قااء105 .]1 .0 لصة ,رك16زه1ل .كل مآ .1 .1 ,أ0ع5 (1985 ,.81 أ نمع 5) 9 
6 بطاتددة .1 .0 لصة ركامء1]06 .110.5 .1 بخامه6م (1986 ,.1ة أء )م5 2 10 
7 طاتددة 1 .0 كسة ,قاع 10 .لا لل ,1 .خآ خامء5ة (19872 ,له أه أمع5) 2 11 
.65ه10 !1 .1 لتة ركارعط180 .[1 .0 .1 .1 م5 (1987 .له أء م65 12 
1987 .قعمم1 .1 .3 لصة ركااة100 .]1 .ن) ,1 ]1 بخأمعة (1987 مله أه م5 13 
.9 .كعمصن1 .1.11 لسة رقاتء106 .لا عق كا .8 أأامعءم (1989 .1ه أن خامء 85 14 


وبالتدقيق فى تسلسل المراجع فى هذه القائمة يللاحظ مايلى 5 


١1ه‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
١‏ تكون أولوية ترتيب المراجع ‏ عند تشابه الاسم الأخير ( اسم العائلة ) للباحث 
الأول كما يلى : 


أ تأتى أولا البحوث المفردة ( أرقام من ١‏ إلى ٠‏ ) مرتبة حسب سنة النشر » مع 
تمييز مايتشابه منها فى سنة النشر أيضا بالحروف 8 » و ط ء وه ... إلخ . ولزيادة 
الدقة فى التسلسل . . ترتب هذه البحوث المتشابهة فى اسم الباحث وسنة النشر أبجديا 
حسب عتاويئها . 

ب - تأتى بعد ذلك البحوث التى يشترك فيها باحث آآخر مع الباحث السابق فى 
السلسلة ( أرقام ؟: إلى 8 ) » ويكون ترتيبها حسب سنة النشر ‏ كما فى حالة البحوث 
المفردة - ثم حسب التسلسل الأبجدى للاسم الكامل للباحث المشارك . 

ج - ويلى ذلك البحوث التى يشارك فيها أكثر من باحث مع الباحث الأول ( السابق ) 
فى السلسلة ( أرقام من 4 إلى ١5‏ ) » ويكون ترتيبها كذلك حسب سنة النشر كما 
سبق بيانه بالنسبة للبحوث المفردة » ثم حسب التسلسل الأبجدى للأسماء الكاملة 
للباحئين المشاركين فى الدراسة . 

؟ - تعطى أولوية الترتيب لاسم عائلة الباحث الأول ( ال 06نه56 ) وسنة النشر ؛ 
ليمكن - لمن يرغب ‏ رصد البحث بسهولة فى قائمة المراجع ٠»‏ ثم يأتى بعد ذلك 
التسلسل الأبجدى للأسماء الكاملة . وتسرى هذه القاعدة أيا كانت الأسماء الكاملة 
للباحثين الآخرين المشاركين فى الدراسة ؛ فمثلا : 

أ جاء البحث الثامن فى موقعه بعد السابع » بالرغم من أن 200655 .ل .لى يأتى 
أبجديا قبل 18066505 .5 .2 ؛ لأن سئة النشر كانت 1987 فى البحث السابع » و ١9417‏ 
فى البحث الثامن . وتنطيق نفس المقارنة على البحثين العاشر والخادى عشر . 

ب جاء البحث السابع فى موقعه بعد السادس ؛ لأن 200625 .5 .10 يأتى - 
أبجديا ‏ بعد 266205 .[2 .0 . وجاء البحث الثانى عشر فى موقعه بعد الحادى عشر ؛ 
لأن ك5خءء6ه8 .11 .0 يأتى ‏ أبجديا ‏ بعد 5ر206 .لآ الى . كما جاء البحث الثالث عشر 
فى موقعه بعد البحث الثانى عشر ؛ لأن 5عه10 .1 .5 يأتى ‏ أبجديا ‏ بعد 30065 .21 .2 . 
1 يسمه 








أصول البحث العلمى 

٠‏ - يشار إلى البحوث أرقام ؛ إلى 8 بأسم 5مء 80 لصة 6م56 ٠‏ بالرغم من 
وجود ثلاثة باحثين مختلفين ياسم ه206 فى تلك البحوث ؛ فالأولوية تكون 
لسهولة رصد المرجع فى القائمة . وتنطبق نفس المقارنة على البحوث أرقام 4 إلى ١5‏ . 

؛ - جاء البحث الرابع عشر فى موقعه بعد البحث الثالث عشر ( بالرغم من أن 
.8 ,أمء5 يأتى - أبجديا ‏ قبل 1 .2 ,5601 ) ؛ بسبب تسلسل سنة النشر ٠»‏ ولتشابه 
اسم العاتلة ( الاسم الأخير ) للباحث الأول فى كليهما . وإذا وضع البحث الرابع 
عشر فى صدر قائمة المراجم فإن ذلك يكون متمشيا مع الترتيب الأبجدى للأسماء 
الكاملة للباحثين الأول » ولكنه يزيد من صعوبة رصده فى القائمة عند الرجوع إليه . 





: بفرض أن القائمة تضمنت أيضا البحوث التالية‎ ٠ 
,ك1 .8 بكأمءع3‎ 1983. 
,ك1 .8 بلأمء5‎ 188. 
,رقمامء100 .21 .0 اسه .كل .8 بأأمع5ت‎ 6. 
رقعمه1 .11 .1 لشة ,قامعط0 .21 .0 ,ك1 .8 ,لامه3‎ 7 
فأين يكون موقعها من القائمة ؟ إن التسلسل المنطقى للمراجع فى هذه الحالة هو‎ 
وضع المراجع الأربعة هذه » ومعها المرجع الرابع عشر فى صدر قائمة المراجع ؛ لأن‎ 
,أامء5 يأتى  أبجديا  قبل .1 .2 ,5001 ؛ ولكى لاتتداخل بحوثهما فى قائمة‎ 8. 1. 
. المراجع‎ 
ونجد فى هذه الحالة الشاذة أن التباساً قد يحدث عند الإشارة إلى بعض المراجع ؛‎ 
فنجد مثلا أن المرجع الثالث أعلاه والمرجع الخامس فى القائمة السابقة يشار إلى كليهما‎ 
بأسم (1986 ,5رءط80 لصة 64أمء5) ؟ ولذا . . يتعين قبيزهما بتغيير الإشارة إليهما ؛‎ 
)6 لتصبح (1986 ,قامعط10 مه .1 .8 بأأمء8) 2 و (1986 ركاقدء80 لصة .1 .1 رامع‎ 
0 . على التوالى‎ 
وعند الضرورة .. يمكن أن يستمر ترتيب المراجع المتشابهة فى كل شئْ حسب‎ 
. ترتيب الصفحات بالنسبة للأبحاث المنشورة فى نفس الدورية‎ 
: 1 سسب إ/ة‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجم ل 
ثانيا : نظام الأر قام 
تأخذ المراجع ‏ فى المتن - الأرقام التى تتسلسل بها فى قائمة المراجم ٠‏ ويكون 
ترتيب المراجع - التى سبق ذكرها فى نظام المؤلف والسنة ‏ كما يلى : 
9 .قعمم1 .11 .1 لقة ركاع 1806 .7 الل .ا .8 بأأمء5 .1 
4 .1 .1 باامع5 .2 
يأتى المرجع رقم ؟" فى هذا الموقع ؛ لأن .1 .8 ,]500 يأتى ‏ أبجديا ‏ بعد 
.82 50011 
8 .1 .1 ,م5 .3 
.8 .1 .1 ,اأمء5 .4 
مرجع ثان لنفس المؤلف - فى نفس سنة النشر - يأتى ترنيبه - حسب الحروف 
الأبجدية لكلمات العنوان ‏ بعد المرجع رقم " . 
7 .قاتء106 .72 اذ لمة .1 .1 رأأمه5 .35 
7 .تلالصطة .1 .ل لمة ركاهيع100 .1 الل ,1 .]1 ,رنأمء5 .6 
.قاقع106 .!1 .0 لقة .1 .كآ خان56 .7 
يلاحظ أن 5م80 .21 .0 فى المرجم السابق يأتى ‏ أبجديا ‏ بعد 20661)5 .لآ الم 
فى المرجعين الخامس والسادس . 
.6 .قامء10 .]1 .ل لمة .1 .1 امهء5 .8 
.6 .1025 .[1 .ل 0مة .1 .]1 )أمء5 .9 
مرجع ثان - لنفس المؤلفين ‏ فى نفس سنة النشر - يأتى ترتيبه - حسب الحروف 
الأبجدية لكلمات العنوان ‏ بعد المرجع رقم 4 . 
7 .5عطو1 .!1 .17 لقة ركاعط10 .8 .0 ,1 .1 باأمء5 .10 


7 .10265 .1 .5 كصة ,قامعط10 .]ل .© ,1 .]1 باأمء5 .11 
8 سد 





ل أصول البحث العلمى 
يللاحظ أن 3.21.605 - فى المرجع الحادى عشر - يأتى أبجديا بعل .]12 .1 





5 فى المرجع العاشر . 


.6 5معط20 .5 .1 لصطه .1 .لآ بأأمه5 .12 


يلاحظ أن 5ارء806 .1.5 فى المرجع الثانى عشر يأتى - أبجديا ‏ بعد -1200 .0.71 
اه فى المراجع من السابع إلى الحادى عشر . 
.6 بطأاتدطك5 .12 .0 لصة ,قامء106 .5 .10ل ,1 .1 ,كامه5 .13 


5 ع0 .11 .00 20ة ,كعط10 .1 هآ ,1 .1 ,)م5 .14 


لأن 5عههة .15 ..آ فى المرجع الرابع عشر يأتى ‏ أبجديا ‏ بعد 2066105 .5 .1 فى 
المرجع الثالث عشر . 

يتبين مما تقدم وجود فارق كبير فى تسلسل المراجع تبعا للطريقة التى تستخدم فى 
الإشارة إلى المراجع فى المثن ( طريقة المؤلف والسنة » أم بالترقيم ») . وليس المؤلف 
حراً فى اختيار الطريقة التى يجدها مناسبة لكتابة المراجع » وإنما عليه الالتزام بنظام 
الدورية العلمية التى يرغب فى نشر بحثه فيها . 

هذا .. وقد ترتب المراجع أحيانا - وخاصة فى الكتب ‏ حسب ترتيب ذكرها فى 
المن » وهنا يتعين ترقيمها لاحتمال الإشارة إلى المرجع الواحد فى أكثر من موضع من 
الكتاب . وتعد تلك الطريقة قليلة الانتشار » وهى آخذة فى الانقراض » وإن كانت 
مازالت مستخدمة فى الدراسات الإنسانية . 


كتابة المراجع العربية 

يتعين اتباع المنطق السليم عند اختيار اللغة التى تكتب بها المراجم » وهو أمر 
يتوقف على لغة البحث أو الرسالة ؛ فالبحوث والرسائل التى تكتب بالعربية تكتب 
فيها المراجع العربية أولا ‏ وبالعربية ‏ تليها المراجع الأجنبية فى قائمتين تحت مدخل 
( عنوان ) واحد هو ' المراجع ؟ . أما البحوث والرسائل التى تكتب بالإنجليزية فإن 
جميع مراجعها تكتب بلغة البحث ( الإنجليزية ) » مع عمل الترجمة المناسبة للمراجع 


اسمس ل ؟ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع ل 

العربية ( للمعنى أحيانا » ولطريقة النطق فى أحيان أخرى » كما سيأتى بيانه بعد قليل ) 
ووضعها فى مكانها المناسب من قائمة المراجع . 

تكتب المراجع العربية بالعربية » وترتب أبجديا بنفس الطرق المتبعة مع المراجع 
الأجنبية ؛ فيكتب اسم عائلة المؤلف الأول ( أو المؤلف الوحيد ) للبحث أولا » ثم 
فاصلة » ثم اسمه الأول والأوسط ٠‏ ثم فاصلة وحرف ( و ) متبوعا باسم المؤلف 
الثانى ‏ إن وجد - مكتوبا بطريقة عادية ( غير مقلوبة ) » وتستمر كتابة أسماء بقية 
مؤلفى البحث بنفس الطريقة » ثم توضع نقطة ‏ أو لاتوضع - بعد آخر اسم . 

ونظراً لأن النقطة قد تقرأ كرقم ضمن أرقام سنة النشر التى تأتى بعد أسماء 
المؤلفين ؛ لذا .. فإن سنة النشر توضع بين قوسين » ثم تتبع بنقطة . 

ويلى ذلك عنوان الرجع كاملا » ثم نقطة » ثم اسم الناشر ( إن كان المرجع كتايا ) 
متبوعا بشرطة » فاسم المدينة التى يوجد فيها الناشر » ثم شرطة » ثم اسم الدولة التى 
تنتمى إليه المدينة » ثم شرطة » ويلى ذلك كتابة عدد صفحات الكتاب ٠‏ متبوعة بكلمة 
صفحة أو صفحات حسب الحالة ( مثل 1570 صفحة » و ٠١‏ صفحات .. . إلخ ) ) 


أما إذا كان المرجع بحثا منشوراً فى دورية علمية فإن اسم الدورية ( العربية ) يأتى 
كاملا غير مختصر بعد عنوان البحث ٠»‏ يليه مباشرة رقم مجلد الدورية 2 ثم العدد 
الذى نشر فيه البحث بين قوسين ٠‏ ثم نقطتان رأسيتان » ثم رقم الصفحة الأولى من 
البحث » ثم شرطة » ثم رقم الصفحة الأخيرة من البحث » ثم نقطة . 
وفيما يلى بعض الأمثلة لطريقة كتابة المراجع العربية باللغة العربية * 
الأسعد » محمد » ووليد أبو غربية ( ١985‏ ) . تأثير الطاقة الشمسية والأغطية 
البلاستيكية فى مكافحة فطور ونيماتودا التربة ْ وادى الأردن الأوسط : 
الفولى » محمد مصطفى ( ١989‏ ) . نقص العناصر الصغرى فى مصر وعلاجه . 


2١‏ ؟اسست 








بلبلل أصول اليحث العلمى 
مشروع العناصر المغذية الصغرى ومشاكل تغذية النبات فى مصر : المركز القومى 
للبحوث ‏ القاهرة  ١54‏ صفحة : 


مرسى » مصطفى على » و أحمد إبراهيم المربع 2 وعاصم بسيونى جمعة ( ١94609‏ :. 
نباتات النضر - الجزء الأول : أساسيات إنتاج نباتات النضر . مكتبة الأنجلو 


. صفحة‎ 0٠٠  ةرهاقلا‎  ةيرصملا‎ 


هذا .. وبرغم شيوع كتابة أسماء مؤلفى المراجع العربية ‏ التى تكتب بالعربية ‏ 
بصورة عادية ( أى لايكتب فيها اسم العائلة أولا ) .. فإن هذه الطريقة لاتسمح 
بتوثيق المعلومات التى ترد فى متن البحث بطريقة سليمة » ولايوصى بها . ويتبين 
ذلك لدى مقارنة كيفية الإشارة إلى المراجع الثلاثة المذكورة أعلاه فى مان البحث : 
فعند كتابتها بالطريقة الموضحة فإنه يشار إليها هكذا : ( الأسعد وأبو غربية ١9485‏ » 
والفولى ٠. ١19894‏ ومرسى وآخرون ١109‏ ) . أما عند كتابة المراجع بالصورة التى 
يشيع اتباعها حاليا ( أى دون قلب اسم المؤلف الأول ) فإنه يشار إليها هكذا على 
التوالى : ( محمد ووليد 1985 » ومحمد ١983‏ » ومصطفى وآخخرون ١969‏ ) .. 
وشتان بين الطريقتين ؛ إذ تثير الطريقة الثانية كثيرا من التساؤلات فى ذهن القارئ 
بشأن حقيقة الأشخاص المشار إليهم » وتزيد من صعوبة ترتيب المراجع فى القائمة ؛ 
بسيب زيادة الحتمالات تشابه الاسم الأول بين مختلف الباحثين عن احتمالات تشابه 
الاسم الأخير بينهم . 

أما المراجع العربية التى تكتب بالحروف الرومانية ضمن قائمة المراجع فى البحوث 
التى تنشر بالإنجليزية فإنها تكتب كما تكتب المراجع الأخرى غير الإنجليزية وغير العربية 
فى ذات القائمة ؛ فتكتب أسماء المؤلفين ( اسم العائلة أولا بالنسبة للمؤلف الأول ) - 
كما تنطق ؛ أى 4عنهمعاناوصةها ‏ ثم سنة النشر » فعنوان البحث أو الكتاب ... إلخ 
مترجما إلى الإنجليزية ؟ أى 4ع)]ة1دصهء ( ولايلى ذلك كتابة عنوان البحث بلغته 
الأصلية كما يحدث فى البحوث التى تكون منشورة بالفرنسية » أو الألمانية » أو 
الإسبانية ... إلخ من اللغات التى تستخدم فيها الحروف الرومائية ) » ويكتب بعد 
ذلك بين قوسين - مايدل على أن البحث منشور بالعربية » وما إذا كان له ملخص 
لين 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجم 
بالإنجليزية ٠‏ أو بلغة أخرى ؛ فيكتب مثلاً : (عزطوعة مآ) » أو (, عنطهنة مآ 
لاتةمطو0طتاة طاكتاعوص8) . 





ويلى ذلك كتابة اسم الناشر وعنوانه إن كان المرجع كتابا » أو اسم الدورية العلمية 
إن كان المرجع بحثا . 


تكتب أسماء التاشرين كما تنطق ؛ أى لعنهع )انهه . ولاتترجم ؛ فمثلا .. 
المكتبة الأكاديمية تكتب طةأتإصنلدعلف-آى طدطهاكلة30-لى ( وليس عتصمءلدعم 
لاقةةطأآ ) ٠»‏ ودار الشروق تكتب علدعتط1-5ى عة2 ( وليس 56اه28 عكلىءن5 ) 2١‏ 
والأهرام تكتب تتقتطف-لى ( وليس 5ل10صهءزم ) ..٠‏ إلخ . أما اسما المدينة والدولة 
التى يوجد فيها الناشر فإنهما يكتبان كما يعرفان فى اللغة الإنجليزية . 

وتكتب أسماء الدوريات العلمية العربية إما كما تنطق » كما فى مجلة ” دراسات »© 
الأردنية التى تكتب 2153536 ٠‏ وإما أن تكتب مترجمة إلى الإنجليزية من واقع الترجمة 
التى توجد على الدورية ذاتها » كما فى ممجلة وقاية النبات العربية التى تكتب 
3 اننة[2 0 0231:نا10 طدكة ١»‏ ولايوجد اختيار لمؤلف البحث فى هذا الشأن ؛ 
حيث يتعين عليه كتابة أسماء الدوريات العربية بالكيفية التى تحددها تلك الدوريات 
المراجع الأخرى غير العربية بالقائمة . 

ونقدم - فيما يلى - ترجمة إنجليزية لبعض المراجع العربية : 
-كة1م 320 501323220408 05 غعع811 .1986 .طقاطمة-نطم .11 لسة .31 ,لت'مفدلذة 


حتت هآ) ./إع1ل2 عقل2ه10 لخم سآ 5ع3)00تتعد سه تعصنة [زهئ جه طعاسسم عن 
49 - 48 : 4 بغمءط غمداط .[ طدعذث .(علطهة | 
ر5اقةام عاطواععء7 .1959 طن'قنودره©) .8 .ذخ لقنة , '8طقتج1ا-لخ .1 .لذ .كذ .81 ,أكعتتالا 
اأطقاملة1 .(عتطدعم عل) .كتمقام ع[طهقاععء7 عستعسل0:م ذه دع [امأاعملط .1 آم 
.2 300 لوووط ,مكندن) ,طم وكتلط-ام ماومف داف 
لاسي 





أصول البحث العلمى 
أخطاء شائعة فى كتابة المراجع 
من الأخطاء التى أصبحت - فى السنواتٍ الأخيرة ‏ ظاهرة غير صحية يتعين الإقلاع 
عنها لعدم تمشيها مع الأساليب العلمية المتفق عليها عالميآ كتابة المراجع بالصور التالية : 
١‏ كتابة أسماء مؤلفى البحوث بالبنط الأسود . أو بالحروف الكبيرة 6321081 
السوداء » وربما كان ذلك محاولة من قبل بعضص الباحثين لجاكاة طريقة كتابة تلك 
الأسماء فى دوريات المستخلصات 3 ولكن 58 ليس كل مايناسب دوريات المستخلصات 
يصلح بالضرورة لدوريات البحوث أو للرسائل العلمية 5 





000 ل ل 0 . لقد انتشر واستشرى هذا 
تارب كار - لكتابة المراجع - 0 
أسف ‏ فى , بعض البحوث العلمية المنشورة فى بعض الدوريات المحلية . وهذا 
الأسلوب غير مقبول علميا » وغير معمول به فى أى من دول العالم » ويجب التوقف 
عنه فوراً . 


ومن الخطأ الفصل , بين أسلوب كتابة المراجع فى الرسائل الجامعية وفى البحوث 
العلمية ؛ ؛ فطالب الدراسات العليا يجب أن يتعلم الأسلوب العلمى السليم انل 
البداية - حتى لايكرر بعد ذلك فى حياته العملية - مايكون قد علق بذهنه من أساليب 
خحاطئة لم ينبه إليها قبل حصوله على درجته العلمية . 


- وضع خط طويل (0858 دمع-3) مكان اسم كل باحث تتكرر الإشارة إليه فى 
قائمة المراجع ( حينما يكون له أكثر من بحث واحد ضمن قائمة المراجم ) ؛ فهذا 
النظام لم يعد معمولا به فى معظم الدوريات العلمية » وحتى إذا عملت به الدورية 
التى يزمع نشر البحث فيها ب فإن مراجع البحث المقدم للنشر تكتب بالصورة العادية 3 


أمثلة لطرق كتابة المراجع 
نقدم ‏ فيما يلى - أمثلة لنظام كتابة نوعيات مختلفة من المراجع . ولن نعيد هنا 


ماس ع 9 








مكونات البحث أر الرسالة : المراجع ل 
مايتعين اتخاذه من إجراءات بشأن طريقة كتابة المرجع » ولكن الهدف من عرض هذه 
القائمة هو ملاحظة النظام » وخاصة مايتعلق بالترتيب » واستخدام أدوات الترقيم » 
والمسافات الخالية » والبيانات المكملة للمرجع . . . إلخ » وكذلك ملاحظة التباين فى 
النظم المتبعة فى هذا الشأن . 

أمثلة لحالات مختلفة 


٠ مر جع من دوري يه‎ ١ 
123008غاع3 هقطن .1986 .لضيعط .[آ .1 قمة ,م15 .8 .0 , .0 .8 18 ,عمزمآ‎ 01 
عع لطة لمتأدع تنا ععلعتملدمة نإ لعممء تكست قة لهدد عه هذ 5أم0م2 لاأعوعم‎ 
.ع3 .1دهآ1آ .50 .فسؤم .ل .أممعل‎ 111 : 670-77 


؟"-كتاب : 


.]© 30 .قجممته عاطقاععة؟ ع لأعتلهءظ .1980 .مسطط[معء81 .2 .1 سه .لا .0 ,مج113 
.م 607 .015طذ11]آ ,عللألاصةدا ,.عها ,ومعطعتاطوط ع معنسلط عنماومعام][ عط" 


فصل من كتاب : 


.(.ق0ع) ع181001 .]1 .[ 320 عتصقل .ل :ها .37 - 3 .م رقعاموهطم .19/5 .0 لل ,دامر 
100 بعناع 2133[ أدء17؟ ,دوعو .كتدنا عتلعبظ .وسصتلععئط أتدم مد دععمة تلة 


؟ ‏ رساله 3 


.رهم 1ههت لاع أهامعع12 10 51011080005هةنا دمع معازلة .1981 .1 .[ ,جعلعع] 
-81 .نأوطك .1(155) 001[335) )6.ه2 ,.لاتدلآ 5366 00102200 ,.155اططا للطط 
. (26447 


6 8161603 عسمتللة81 01 2207382105 ذه 5عتلية .1994 .8 .31 .1 ,لعز ذ-ا8 
.م 158 .لالمنا معتهن ,كأمعط!' 1815 .5تعصتاغده نإط عاءعه]2005 عاممة 


0 مسسسه 





أصول البحث العلمى 
5 - وقائع ندوات أو مؤتمرات : 

سوعط .1970 .ضوزعع8ه لمعزمه1' .ععمعتء5 لقص [ساعتاره8] 10 إأعزءه5 لنتدعتتعسطم 

.1970 ع0 25-30 .118 ,تمتقتلط ,عستاءء184 ادسسسمكة 5/111 1ه ومستلععءء 

ش .(14 .5 .1م .50 .اعمط .1865 م50" .عموط) 








1 مرجع من و قائع 
حرع )71/2 ضذ 20732625 .1970 أأعنوب8 .8 .2 لصة ,الأععاواط .ى .0 .ل .ل .5 ,معاقوعم[ا 
223-17 :14 .ع5 .ه11 .50 .تعمسط .م863 .رمعلا" .عمعظ . جاالتامع1 «دماعمر 
لا عجالة : 
الح .ععهتاطئةظ .ععومة بأمء2 .35 .17 .516 عتطمدععهئ1اطاظ .1951 .5 .84 بأممومظ 
.م 30 .16 
015اع13 .1962 .اتعغصسظ .13 .1 لسة بغخاع1ه280 .5 .8 رطف .8 ,كمتلامك] 
101 10 عناك5ة) 01 ععمةأكلوع1 ع متعتاكقع20 01 5ل0طاعمم لسة 55عمتلعقط عاممة 
.831 .قع1 .519 .أ8 .عوة متط0 .تصدزدا معتطووء صما 
1 - مرجع منشور كمستخلص فى دورية :220 
8 1865] طأعدعم 05 55ع0تلتقط 0010 .1973 .1207162 .351 ١7.‏ لمه .0 .1717 ,التسروعا! 


267 :(3) 8 عمدع1ن 8015 .5عهتاءع23م [قعدطاتهء ستوائعه لإط لعاعع كله 
(.تأقطقة) 


4 مرجع منقول عن دورية مستخلصات : 
5 نامرع .1993 .6م221 .0 .لذ )طنة ,تأتقط؟] .0 .7 .8 .هآ يوتزمعاووعا0ط 
- 122056 2 151138 1010260635 قل 163165 غطا 01 عع3متقل 010 م1 عمممائزوع2 01 


اع .[087[8امتتاة طاكتاقم8 7/1156 لمقزوقت1 ملع [ع00ط 11621هد 
[1993 :13211 :63 تأقططة .لعع:8 أسدماط] .177-183 :(1) 29 (3105132) 
٠‏ مرجع لفن لحنة : 
4 .5/16 20ة مط ده ععالتستصرونت ,5ئه15036 لمعتع 81016 01 عمعمع ععطلومت 
01 عأتاتاقهآ مدعءتتعصسطم .لع .20 .كلقتصدامز لدعتعم1ماط ع10 لهتتسممم 5616 


.ل) .نآ هماع ستطمه؟17 ,5ععمعاء5 لهوعتع81010 


للختت 











مكونات البحث أو الرسالة : المراجع ل 
١‏ - مرجع مؤلفه ناشره ( لايكرر ذكره كناشر ) : 
5 ]05 ]115 نأعدناوطم لدعتسعط0) .1961 .ععتبضة5 وأعوئوطمة لمعتميعطكة 
وماق قلطكة 1717 .م501 للعتسعط ممعفعمسم .1165 بحتدعط 1[ مغ نوععا طاتع 
عه ما 
١١‏ - مرجع يحتل صفحات مختلفة من الدورية : 
.5ع .كعك .ل .الهع8 8072© ها طالتاممع امطتتط 01 تاكتسقطءه31 .1917 .1 .8 ,لاتمرة 
.4-5 .م81 :165-183 :8 
أمثلة من مصادر متنوعة 


: نظام قديم لكتابة المراجع ( عن 2ةفطةنا1 1560 ) لم يعد شائعاً ولايوصى به‎ ١ 


125 82 1ناق8 ركعئزة1! قصق .2 1ع110 ,رمق 11و82 ,.2 طوعو20 رص1ة1عءطسممه0 
:6012151211 7602181 12 0م1اعصبت 31181ناك 
,192 ,لقنا طن 1قعتتضمممه 0‏ :علعولا بسع1ة 


-4ع6 :1 .51 .لهم1مع0 .2 .8 ,581151 قمع ,.© .8 رمتاعع طسممة 
“1161 .560 1لاع” .ع 20 .01185و26 15217 نمق وعووعممم5 م16عه1 
00.20 2 8015 لإدة!1 :عملا 





".ودع طذهة ”ع صعلط طس1لاعمظ" .ممتمدوع8 نمعرعهم8 .)1 .6 رومع عتطوع05 
3 ,.00 11185همع ه11 :20022مة فصة بلعملا برعلا 


1568/ع” .23 51 .120105120 _12_االعامصعء 5611-0097 .8 ١.‏ .0 رع0601 
برءقطاآ ر.ه) 8 1[1ع8 .) :مم0دمط 


أمعسضع: 110 21855 عماعاعهلآ ط15ا1اع8 عطنا 1ه 11560 أعمط5 م 
 1:50111838 00., 7‏ :علجملا بعلا .7015 3 


50 م013 [(وعع2 © 0هه املاط .60 ب“اعطعقنط ع0] .1ه نع .لا .6 ععطعطنط 
٠‏ ,00.2 1155 ذهسعقاط #عاعتولا مهل .ع:ةنانا 115628 1115051681 


يلاحظ فى هذ النظام ما يلى : 

أ تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة وتفصل بينها فاصلة 18تتدهه » وقد يكتب . 
الاسم الأول للمؤلف كاملا غير مختصر . 

ب - يوضع خط تحت العنوان ( أو يكتب بحروف مائلة ) . 


ج - توضع نقطتان رأسيتان 0198© بين الناشر وعنوانه . 





سب أصول البحث العلمى 

د - تأتى سنة النشر فى نهاية المرجع وتفصل عن عنوان الناشر بفاصلة . 

ه ‏ يوضع خط طويل (03558 3-650) مكان أسماء الباحثين الذين تتكرر الإشارة 
إليهم . 

 *‏ النظام الإنجليزى لكتابة المر اجع ( عن لقعدطاتعتموم طتلقع تتامستصدمه 
8111680 “19/837 ) : 


3 


558ل 10 علال كعكده! لاعالا (1973) .0.5 رطتطة :11 .© رععمع لها :© ,للا رمعمول 
345-22 ,350 أماناول واماوط ارمعارة 4 ,.قموقه 0210م ا كاصقام 

أ0امعع)ؤم! (19736) .ى .للا رمموعلن1١!‏ :.© .]ا عاعءطالهن) :.5 .© ,رطتط5 .2 ,للا روعمول 
[][انناموارطط) مأهامم 0 خطوتاط معنا طلا عامعدمتععميك للء1! مز ععمععع عام 
1269-3 ,63 ترهواة 8 نممواترطط . (كوررماع ع زارة 

عع هأ كاك مقط ده عكقع 35ل أكذأط 01 ععمع نم1 (1970) .لا ,رنادتمستطدومع1 :.'1 ,عط ناكتد1 
الأاع الا ."ا أأهنان لطة كاتمعقوممصمء للعألز ده ممتاععامأ عاعتمهم أو )عع]]ظ :1 أمدام 
(هعء ,13) 55-96 ,39 ممئاماد اتعاصارعمعط أعسبالساروم أمرمتيهلط! بعامطه1 6 زه 

قسة لمسقاودط ها لإعايدط عماعمد /ه كعكةءؤزل عقلاه) ]0 ولزعننا5 (1977) .5 ,ل رعدملكا 
.21-9 ,26 بروماواوط اروام .1972-75 ,وعاو/لا 

ال 018/1 أأتأعال-اكباء لا /كااهلء 8 ١001‏ عومسالوزجم18 ميرخ (1972) .ل ,جمد" 
؟ع0 8101618 '' عمسم ه17 رعل آللة كعداء عسناككة"1 عأعاتعمعوعءطلا .ررم بامرء لامر 
.701173865 تعوع القطعع هلان هذ 9.3.72 مع * رتح ألع ممم لازم 

566010 10 .تلع الى لإعلاتناو 8[ عماوكعع0]م 023 320 عمتامصسة5 (1973) .[ ,عتمدنز 
١10.‏ عتعوروط إه كاعمعاوط ل ,برع هاوطاوط أمواط كه ككه تعره أمدمناومععام1 

لظة اطعتاط 6غقامم :0 كعنطنء 5معمومعم كه للمأأقاعرم عام ع1 (1952) .© .8 ,عع نما 
.109-117 ,1 برعماوطامط اصواط .كعكقعؤأل أمهام ععطاه 

رو 0أ0لنمممابرراط إن معاي ؟! أميم ل .عققعكتل أمدام ومسرووء151 (1966) .© .8 رعوعما 
1 .9-28 ,4 

مغقام :10 لامطعععطا لإكنازما لمعتالكن عط 01 ممتاةمتممعاء2 (1968) .8 ,ممووؤمل0 
501071 ,اأواكاته دل لتر اكابدم!! جع 10 0اع 1/1600 . (كامماكع لا مره امم ابرراط) اطوتاط 
,14 

لع6كعععنة له (1976) ا ,عامدلها بعل .ل ,مقملممآ :2 ,معسعلصه-مساكماط 
ك2 .كمميه هأ وعوده! صولاع لمعم 0مة لأعالا عمسمتتفسائ مه) عربالععممم 
.359-15 :22 

زه أنمجء: م .:ز« لبد كد0| فأءابر 0014 عدمع ك0 أومرعء 974] (1975) .ل .ا ,ممدولعةطءتع 
بطقعناطم 801 ,كوته0 افق ,مم 25 .كوممت اهه 162 مجه أوعطاباد 96 زه برلبراى 186 
لضةاغم» ,كعتء طقاط لقة عمسا انماهم له امعسامدمعط 

لاط لعكتلقء كعكوه1 01 امع ددعككة (1975) .5 ,لطأته5 :.14 ,ماع13 :.ل .16 رممولعق تم 
.21-6 ,24 ترعواوطاوط ادواط .دوعلان عاعدر مصاكنا بسعلائم برعاعوط 

5 200 أكناة التعاى لامع لا متطكمه لقاع عط (1970) .بآ ,كمعتامملة0 :. /لا .8 وتصمع 
.1801-1605 ,60 «رعمله(اممواسر(طط .أقغط؟ عصامة غه لأعاز م1 

آ0 50016 لقعا ه/ومدمعبع) (1976) .8 .ل ,عتةاعصاة :ل .2 رونا لتلا :لز .2 ,ععلاعمطعع 
-384 ,66 روماو امممابرطط .ددها لاعتلا ومتأقصسناى عم؟ كأعلمم توعمبدمء 

لاالكوء لمرلا ,ركأقعط1” اطاط .وم 291 .اأمفعناس زه برفيناى عءأاموتتد م (1975) عة .8 ,وعسص50 
.113 1أكاث طأناه50 ,علتقاعلم أه 

.لا108مناء ععأصددمء 5ه كعكةووتل أصقام أه 5أعممعوتل عط (1978) .2 .قز ,معو الوا 
.319-02 ,16 برعهوام [اممم تراط زه سرمانام] اهتمق 

01 31101 لتأسوعاعل 55 ماعأالا ,ه10 اعله84 (1975) .2 .181 ,ومماءة[ :.8 ./ ,معالونا 
لع تطمرهو لاطمدععهغمام لعندكلها لتقاعة ومتعتاتان مموعط لاع كه أطأوتاط لمأمعاعوط 
942-48 ,65 نرووامطاممماترزم ,وعاليناد أمام لاع طاتب 


سم / ؟ ا لسبل-ناسسسيايييييسيس يسبب بسب يبسح 


مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 

يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 

أ تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة وتفصل بينها فاصلة منقوطة 108هعنداء؟ » 
ولاتوضع كلمة 4نتة قبل الاسم الأخير » سواء أكان هو الثانى » أم غير ذلك . 

ب - تكتب سنة النشر بين قوسين ولاتفصل بنقطة عن عنوان المرجع الذى يأتى 
بعدها مباشرة . 

جا- تكتب أسماء الدوريات كاملة غير مختصرة » وبحروف مائلة عذلةز ( أو 
يوضع تحتها خط ) » ولاتفصلها علامات تنقيط عن رقم المجلد الذى يأتى بعدها 
مباشرة . 

د - توضع فاصلة 6072122 لانقطتان رأسيتان (هه10م6) - بين رقم المجلد 
وصفحات البحث أو الدراسة . 

ه ‏ لاتوضع العناوين المترجمة إلى الإنجليزية بين قوسين » ولكن توضح لغة 
البحث واللغة أو اللغات التى كتبت بها الملخصات بين قوسين فى نهاية المرجع ؛ مثل 
(65 ,13) فى مرجع 5006)ةك5 وآخرين ( 191١‏ ) فى القائمة . تعنى 18 ( تبدأ بحرف 
كبير ) أن لغة الببحث هى اليابانية » بينما تعنى 68 ( تبدأ يحرف صغير ) أن للبحث 
ملخصا بالإنجليزية . 

و- تكتب أسماء الكتب بحروف مائلة ( أو يوضع تحتها خط ) . 

رز - تكتب تميع بيانات البحوث )0 المؤلفون والعناوين والدوريات أو الناشرون ) 
ذات الأصل اللاتينى ‏ غير الإنجليزية ‏ بلغاتها الأصلية . 

بج تكتب صفحات الكتب والرسائل فى صورة الجمع مثل .مم 01 فى 
مرجع 5565 ( 191/5 ) . 








لل أصول البحث العلمى 
"' - نظام دورية ع51686 121نألجاع 1106 ع0 لاعاء50 سممعتعسف عطا 1ه ادهل : 


عن؟ كلمع تسعمعة كأواممععتتط لمن عقنام ط مععيع 1ه معلوعط[ .1985 .15.كا ,ميععاتةظ 
.8 نه[ .103-113 .م .قعلمقممعم م1 ععمماكلوعم أمقام آه مملأتمساو 
لقا تان امواط .(.كلء) مموتهدآط .3.8 لمة ,تدلة .للا بممتمعاعيه 
اكاعللثة .)قا بأمعرظ ,موث 5تأععناطاعةدكهقل8 كه .لالدتا لفتأصقط ومم6وعمطةا! 

عل عتنائهه 19 عل ععرع اكه .1974 معلل .11 لقة ,مككة5لة10 لى ..8.[ رفوع8 
عل5 نم26 نال علء5 نال علد تستمعع اقل عل اع )معمعممماع بعل عل عبد عنقط"ط 
عكسالنه ضع 'ل عنصء لمعه '[ عل وعلدكت-وعامتمه2) ,واممط .لط عاأكهعدهممالاام 
346-2.م .1974 .أء0 3 رععموظ عل 

نكء المقطنة ع تعألنصم اع ععطعءعقم عا معتصصم كعلطلاط د5ع] .1962 .]1 ,لمقطصسعظ8 
كأعن دعبا دع أ ]عرير- 0116م 0117111 ]011612111 ملم ركعنا 55 لما عدمدء دعلهم اعمط 
نكن أنء تروط دأ 5ععمةلالة .(لع) لناقصة0 .1.0 عم[ .74-86 .م ,رعلاءة6م يل 
010 ,قوع81 ممتصدعيع .2 ,01ل .كم تلدع تاممة عتعطا لنة ععمعاعو 

لل /2عا 065 00 1لقادع 02 .1979 .5عددع21 5 .0 لمة ,'زالعدمد 0 .0 .لا بلمقطممع8 
مكنا أناعقمطمة "ل ومتتهاذ ذل ذ ععطعمم نال عأأعرع-عاممم و5عل ومناعءلة5 عل 
لا أناء 0طهم 0 وراماك ربخلل[ :م1 ,277-286 .م باسادعلعه80 عل عغ التمظك 
خا أن ممناعع؟ 13 عل 71اناأكهم تلالزك نلل المع دعام حده2) .(.لع) ماعع صخ ل مئئغ تاتنم) 
مخ للا رمعهمة .قت أاتنطا وععطعة قعل ممتاعو (اغحرم نام ندعنات] 

انزع ول زماء الات طاناووع عط .1963 .تعطولظ .31 . ل لصن رلمزق . .ف ,.. ل ,الع لسساظ 
.9:542-546 قعزع 010 ادتاء 1 .06 أقاعم ك2 مآ 

612126005 1200-1201 .1952 .ك5 أتقاط لآ لقة بخطععم5 . /لا.ى ,.0. 8 ,لمم طائطكت 
أمقعم عماه؟ك نه معن انودوز .أل ممه متتارورمعانا عارع ول أماعال! آه واععااظ .111 
4:77-95 اأه5 كت أصقاط .ياءه؛كاه0ه؟ 

أ0؟ نال 262026005 دعل نمتأعدماعع 'ل ع امراك علمطاقل/8ة .1966 الى ,مد5كدتم 101 
3:473-478 اه ندل .01خ .أمعظ 'ل ,بأعكل 

جكطته0أقامم؟ لضان لقت؟ 021112100 017 20125 عع تلاط .1939 .كاأن1 ,لاا لاه .لأا ,لإودا 
.9--37:327 .أ50 .اوملظ .غ50 تقحدة .عوعط .ذععنا البطا كنامسل أععل ,0] 

1 لهة بأمملل/ة .0ل ,قعدوءل52 .0 ,ع7435585 هآ[ م16أمء5 .0 ,.2 ,لله زمع روط 
تزع 11[0100 ها ععمهاوامع؟ عأ نالولاكت ما ممعاله لمة لمطاع كل , 1992 .متكته/١‏ 
أمتقصعاط لعتاوهة افامعتمحلمهظ بقطط مبعلاجمءء مسصط مذ ومماعيه 
: 15:385-59 

.ل لقة ,أعمنا20 .1 ,كعووع531 .0 ,أمسلل/8ة .1.0 ,متكته/ .8 ,.ئآ بلتلةزمعصوط 
11 050 وللاووع قاع أامقام متخن لمطاعغطط 3 )0 المعمددعوقم .1993 .مأوعم0 
مقلةطا10إا/آ) .عطتا ووؤاكعمىءء متصصط كه ععضماكزوعر ومالالناة عا مإب 
.1-48 23:4 دوعتم ءاقترةل! ,مم؟ عتبروملتماعاا ما نام 

قم رم 5011 .مععباط لز ماتمعم عل وعلهانكا ندم دعومعلوم ,1989 .لءى ,عمتاعم 
قلقم ,قتاماقععة8 ...5 ,دعم ملاظ جوع تدعع” 

5 'لأوماده84* .1989 .ضاأع0 .1 لله ملمعصنة .381 رمعقول8 .قللة ,. آلف رعمتاعط 
نلتعسالة عل "ممتالوط'' عل وعافوماء دعمماعععاء5 مداع نل؟ :646 'معأاممل3 ا 
.83:41 قأممعكرة قء ألامموعظ ومعتلمعع 1 ممتأعق مصعم م1 


يعد هذا النظام أكثر نظم كتابة المراجع انتشاراً » وأكثرها قبولة » وهو النظام 
القياسى الذى اختير لشرح طريقة كتابة المراجع فى هذا الكتاب » ويلاحظ فيه مايلى : 
أ يكتب اسم المؤلف الأول فقط مقلوباً » بينما تكتب أسماء ياقى المؤلفين عادية 
غير مقلوبة » ويفصل بينها فاصلة 08تد:مء ( لاتوضع الفاصلة فى حالة وجود مؤلقين 
للبحث ) » وتوضع كلمة كنة قبل اسم المؤلف الأخير » سواء أكان الثانى » أم غير ذلك . 





5١. سس‎ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 

ب - تكون سنة النشر محصورة بين نقطتين 4 

ج - لاتكتب أى من عناوين الكتب أو أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة 
ولايوضع تحتها خط 1 

د يلاحظ النظام الذى تُكتب به المراجع التى تعد فصولا من كتب مؤلفة كما فى 
مرجع 85165 ( المرجع الأول بالقائمة ) . 
غير الإنجليزية - كما فى عدة مراجع بالقائمة 5 

و يلاحظ نظام ترتيب مكونات كل مرجع واستتخدام أدوات التنقيط بينها » وهو 

ويتشابه نظام كتابة المر اجع فى دورية 20 (اعاه50 سمقع فعسم عط 0 [2«تتامل 
566 لقتم لداع ه11 مع النظام الذى تأحذ به دوريات أخرى كثيرة » نذكر منها - 
على سبيل المثال ‏ مايلى : 

للمقمتتا10 وعتمعسم له نأع 50 ععمعك5 8011 - 


- 5011 0 


خصتصحة أصول البحث العلمى 


ظ نظام دورية /إ2)580108م30ط2 : 


ف ملإاماط ورمتطفععط ععسمشاكلوءء نرم سناععه دلا [اة اقم ذل .1984 .0 .[ امعط 
لاالعتمعع مطاهم لصة ممتاعن لمممعظ] ,مغقممما هو ماتترع معت عمبروملنمإعلط أه 
.7:3-28 .امافصئعل! .باع .اأمكدوهظ لهة همه دعوبالاانكء مأتفتدنا مه 


مه طانموعدع: مأ نع سمدطلم .1990 .آ ..آ ,أعردعء0 لمة ,سآ .© ,16لل1ه8 . 


و لمامتوعه علللقفهم أمماح ما كومتاوء اروم كمموعاء علطم لءمدعوة 
.285:247-69 .امطاتقمماماطط ,بعك ممم 


هأ ععمماذاوم ننه معتلين5 .1959 .]1 .]2 الدعاعم اللا مه ,© .18 ,كهولك ١‏ 


عتمعومطاهم آه ععمعسصيععه عطا هه لمة وعلمأفمعم أممعا-اممء ١16‏ مأقده) 
.16-24 49:7 نإعماهطاقممبرطط .وعم املاط 


03-51 ليزه د02 نم .0 ,مو رف ,متكقساقط ,م .2 رؤواءعطم12 , 


-عهنج قلط كه تغانادذا 16 1(نااثوأ العم درم أدرءدرد رط هأ ععمةافاوع 8 ,1990 
.22:585-589 .أمأامحوةلة .ل .قممت1امادسممم عبررعملءتماع لط عاط افمتمم 


.لك 6.03 عمدعاء 18 .ون ادااه )اد تعلأد0 عونا ه585 .1988 ,عالاألاكم! 5485 . 


.310 ,لمن ,عانتاناقما كمد 


10 لاا التطفمولا لهة عترمفء أقمط ,ل[إاأعتمعيرمطنة2 .1979 .71 إل ,بعودوة . 


ممع اممكل-مه10 نمز 257-267 معهوط .وعاعمعمة عبرودلأادا 811 
تالعطسة 1  1*,‏ امعخصم© لصن نزورمام 81 ,كعلاةممعاورز5 .(وعزععمو ءميرومللءزماء181) 
صعلمم ا ركو علمعلوعقم .ذلء ,عمايزه1 .8 0 نمه 


-مملاقاء علتاعللة لعة عيرة طامنا .1975 .14 .ل ,رعاقطع /لا لسة ,.5 .0 سانالزه . 


(اانننلانف0ناقكع ابن تقر رمعترط ) مأهدها مأ ععمةاكلوعء عه] تعمعع وممصه ومتطة 
.17:323-328 .أهابا© ,أعمع 0 ,ل .صه© .واأمومعدا عمبرمولتماء80 امدتوئبة 


بعمء١ا‏ العطنزط وعاعممة ماغتدما ه آأه عسنالنت ومطسظ .1944 ,0 :2 تلود ١‏ 


.44:413-416 ,اعد بعتاءه!]! .ع50 .عجرم 


نه ١-32‏ قفيهط© الإزرمامايكت لمن ومتاعمة6 .1971 .© ىق ,ندهااترطمهة تاصقم . 


ل لمة ,تمققة .2 .للا رممسععطاعيك2 ,384 .8 .عله افصةل1 عتلأفصدط أمناط 
كاه لا بجعا رووعء ]1 عامعلدعم .2 ,املا .قلع ,علطه8] .م 

مه صف اأفهعهم علوأمصعم له معتاممعء0 .1987 .0 ,قْ ,ننهاللإطمم اموت 
لمة طعمعلا .ى .ل .لإزرهاهاشصع!! ده كماذذلا :مز 354-363 معهدظ .دأممام 
نآ ,كتزمقم5 ممعلكعدآ] ,ععاملوط .5.0 .قلع رممقئاءز0م .للا .12 

لتعماممم صا ممتاوتملا .1960 .11 .ل ,رعوقة5 نمه ,© .ى ,ننه النزطمهامم لكك 
عفوفالاطا”! .هلمعا عرروولزماعلطة كه براك ةاأععمة أفمط لمعه كمعمالدر 
.50:724-5 نزيرمامطا 

خانم أنق انما أت ققعناا؟ لمة سمتادعء 1ل معل! عط .1990 .ل ,5 ,ععمعيك 
امفاكلكء مه لعاعسانة (ملتلامع مععلمطمان) 5مك مانممم 0600 أقلهء 
أرهة .مذ .قممتامعمعير وعمعاء ما مباعه) قلقعبانرجا تعيدتت بابي 
.117:385-7 .اماثا 

.عققكأل امقام دأ كممتاءمرعاما مععمطادم اوهك! .1982 .8 .ل ,عامواط عع مولا 
مولا بجعءل! ,موعوط عأتوم لمعم 

نا ؟نا50 8 كه ١(انزااكأنانازعج‏ اله |ثزعصرمعنل] آه غذنا غط1” .1947 .154 .لا ,5ن /لا 
ع5 عتامملط .مم5 بععومة بعمعظ .وعم امدما مأ ععمماولوعم علمامدعم أه 
49:233-4 


يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 


تكتب أسماء 


الأخير أيا كان ( الثانى أم غير ذلك ) . 


؟١؟لس‎ 





20 
2 


22. 


23. 
24 


جميع المؤلفين مقلوبة '» ويفصل بينها. فاصلة 8صتدومه ( حتى قبل 
الاسم الأخير وقبل الاسم الثانى إن كان هو الأخير ) 34 ديه قبل الاسم 








مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 

ج - لاتكتب عناوين الكتب أو أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة ولايوضع 
تحتها خط . 

د يلاحظ النظام الذى تكتب به المراجع التى تُعدٌ فصولا من كتب محررة ( كما 
فى المرجع السادس عشر بالقائمة ) . 

ه ‏ يلاحظ أن هذا النظام يتفق مع النظام القياسى فى جميع التفاصيل عدا 

و تأخذ المراجع أرقاما مسلسلة . 


هذا .. ويتماثل نظام كتابة المراجم فى دورية '(80105غةممالإناط مع النظام الذى 
تأخذ به دورية 0156356 غأضداط » علما بأن كلتا الدوريتين تصدرها جمعية أمراض النبات 
الأمريكية . 


وفيما يلى مثال لا تكون عليه المراجع فى دورية عكةء815 ؛صداط : 


١. 972‏ .8 متسفعءئا سه .11 ,© رمفساءطعمسطا .12 
طاته ممواوايره.! ,10 وعتاعتيه؟ عممنم مهاد ومتلعء8 
عصقت) عنئرناك .506 .لم1 .معط ,المسأمممعي وعم 
.14:233-9 .أممطءن1" 

.1نف .© .ل لنسماقتوه) لوه ,.ة ,كذ رمتعم .13 
اتالاة عمل كديرناة عه! عدابوتصاءة)؛ سمتاداجمما شسعم 
لإبرهامطاقممازطظ (.كاذناق) .مع ندند معماناعلا 
7147 

.انننو5 ,1989 .0 .ل لم اقصنة) لمو,.ة .اماع85 14 
عملم ن عونا اه دومذوعدالط نمز 21-229 وعقتط 
.© مث رققعع .1 .8 ,لسنعلظ ,0 ,نندمودانا عودزماخ 
ععانعداظ .ذلع ,كعأوساط 0 .© للمة صل ,عامدفاانن 
لط لععاقكسم ببمتطعتإطسط 

لمانا .988! .0ل .غ1 مس8 لمن .28 اط مشاكتق© 15 ' 
عط مغن 0قاذاقن؟ اناسد عه] وستمعند آنه وعمعدلا 
.ل .تمفتذاناه.! تل تمعيرمعم مملانفاعد عنم وريد 
.8:19-22 ,أققطع1 عمو عفورياك ,عم5 .هرمة 

رعو لمعيعا لصن اط .لآ معصسظ ,28 اط بمسطحاء0 .ل 
-؟لتلزناة أن للتفكاة آل غطا 0 عممداكات]] .992] 1٠‏ ,8 
-تنونة أت خصءه] كلأ ممملسة ممتم متمومم عم 
76:360-2 .ذانا امنا .معلاتاقاءء لمه غانفى 

0لانعاما الالمد علس عدونك ,1976 عا .) ,عضول .7 
.28)12:17 .ل عفمس؟ .عسوتمتعممكطآ لمة فمدرسن ما 


يلاحظ فى القائمة السابقة مايلى : 


أ طريقة كتابة المراجع المنشورة على صورة مستخلصات فقط ( مرجع رقم ١١‏ 0 





لل أصول البحث العلمى 
ب لكر أعداد المجلدات التى تنشر فيها البحوث عندما لايكون ترقيمها مستمراً فى 
جميع أعداد المجلد الواحد » كما فى المرجع رقم ١7‏ 





- نظام دورية ععء2عك50 لقعت لناع ه88 ؤه لقستناهل : 


01 11017 تلاط [قطع قلط لمة طاتاميع مه كأعع لاع كدع55 52[1 (1984) .2 .[ .لم كامستدل1 لمه .لل ./7 .عع ؤازيرع 
.80,91-5 ,أأه5 10نم نمام .كموعط لاعدعرع 

01131111165 10167081210 01 11121109 مقنان عط 107 لطاع عأ أكرعء5 320 0أمةرث .(1976) .11.14 .دومع ممعر8 
.2486-3 ,151.32 1ترع(ع810 لمعا "ذامصق4 .عسصتلصتط علال وأعاههم اه عامأعصتهم عطا ومأعتلتانا متعامعم أه 

أ0 ععضقة أه] واتمتلدك .(1991) © .1/1 لاتمملو8 لمة 11.7 كماكظ ..[ .ممع دن ...107 .ناه .الا .ممعم 
.249-55 .136 .1أ50 0710 تملظ .كعةناناأنكء مخقلهه] تع لص لع أتبمط-لقسدمم 

6101 3820 011715م 561 :20م 51ل!ا5 101020518132 3 35 3109 الالطناءءة3 ع20ه1دك .(1983) .1 .لآ .إرموه 
1484-50 ,34 .جتتمنه8 أمنارع تزع ورد إه امصعياول 

علطنااهكى مه 'كتهذاقد أه كاءة51 .(1987) .© .كعاحع1/40 300 .1 مخلاعة متلق ..[ .اامتفتوط ..14 .15 ,ومرول6 
.102 .لامك لابه اابماظ .معناكبم 10[م8(100 ه( كامعامم عمتامعلم لهة كلأعة ممتسد عع2 .متعامم 
.55-60 

'لعمل تلط لع 'ؤط ع1قعائم 30 3502200011013 أه 12165 لامأأجورمقطم .(1978) .© 1 برعلل لمة .5 10 .1 .وجموط 
.753-6 ,42 . امتصيامل معترعتجبشر [ه زواع 30 معترماع5 ألوى .قدع ناد 72167 لنتة 511 جع20نا كتتدعط 


يلاحظ فى هذا النظام ‏ وهو نظام إنجليزى قياسى - مايلى : 

أ تكتب أسماء جميع جميع المؤلفين مقلوبة » وتفصل بيئها فاصلة 08تهده»ء » ولكن 
هذه الفاصلة لاتوجد قبل كلمة 220 التى تسبق المؤلف الأخير » سواء أكان ترثيبه ٠‏ 
الثانى أم غير ذلك . 

ب تكتب سنة النشر بين قوسين وتفصل عن العنوان الذى يليها فى الترتيب بنقطة 

ج - تكتب عناوين الكتب ( لايظهر أى منها فى هذه القاكمة ) وأسماء الدوريات 
بحروف مائلة ( أو بوضع خط تحتها ) . 

د تكتب أسماء الدوريات كاملة غير مختصرة 

ه ‏ يكتب رقم مجلد الدورية ببنط أسود 2566 14وط ع ويفصل عن كل من اسم 
الدورية ( الذى يسبقه فى الترتيب ) وأرقام صفحات البحث ( التى تليه فى الترتيب ) 
بفاصلة 0708زمه . 

و - يكتب الرقم الأخير من صفحات البحث بالصورة المختصرة ؛ مثل "8 -91' ( فى 
أول بحث بالقائمة ) » وهو مايعنى أن البحث يشغل الصفحات من 91 إلى 98 . وفى 
للسسشاع١؟‏ 








مكوتات البحث أو الرسالة : المراجع 


مثال آخر نجد فى مرجع 6222© ( 1187 ) بالقائمة أنه يشغل صفحات 502 - 1481 ؛ 


أى من صفحة 1484 إلى 1502 . 


1ك نظام دورية 5016866 م0 ع لإللتمممعم 01 لقطعتاه1 : 


4 ,8888105 .10 لسصه ركلل20 !8 .لا ركاخللة2 
لءءو انمعد معقعمم غه عرومامةوترطم عط هه طاعموعوع 8 
دنه .هآ .كصم© عمدا1 18 .مع مآ .ممتعسلمم 

,149-68 .مم رباوة28 رقصاط ,(011) عسوع0 


6 ,قن 5400705-10 .ل لمة ,11ن161221 .[ باس 
ممه تصععط منعمم مععبمعط متطعصم قاع لدع توترطم عط" 
.1359-60 ,21 معمعك5 .ه81 ,لعءد ىر 


لسة رفامةظ' .ل ,10116 .11 ,114م6 1118لا ,5 سمس 

ده معع مهتم لمعمعصعامصيد كه عمع ]51 :1987 مساعهد6 

,64 .[ منهعه2 .مث .يعطو” 0عم5 منهنمم عن 
483-90 


0 ملاعملققظ ,0 .2 مه ,512111 .31 الى .ل ,لرملزلة 

3نلهآ صذ ممتعسلمعم معدعمم عم لععد مغقامم عنما" 

مآ ,(.16.شظت.1) .0.2.8.1 ,24 .80 ملأنظ لمعتمطءء1؟" 
.صم ,ةثل 


يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 


11 اخ اتفقعظة .21.0 ممتتختاظ .© .1 رك لف رمتتحناظا 
لمعك كه ععء !8 :1988 رفاحقمط5 .لآ أده رخئاةاتلةمن] ,10 
«تلامم صعمه غه عمعممتسمعع امه ممفتطتطم]ز مه عدزو 
.178-182 ,16 .وعة1 لعء5 .مهتمهم أت ولعند عنى أععمت 

لمعء5 كه ععع12]]1 :1989 ,اس وج مس م رس سس وس ست 
خضة ممتكمستصععع ,متمععمم لتم ة! ممه متعههم مه علد 
,32 .ك8 منهو2 .ولععد معهدمم عن صذط ممعتطتطصسة 
.477/81 

17ت .ال-5 ممه رفناأزهمم[] .10 .31 ,8 .1 افادلا 
لعء5 عنص 1000 ده كعتليهد ممعداءسه© :1984 ,امع 
كانه أوعتعهأمطمعمدم ععطعه لمة لأعتتر معطيه تطواعع 
27 .كعآ منمنهآ .(عمعطيت «ونمامى) متحرمم دا 
.185-88 

ل3 عتعتعوطج لقة ممغدعضعطيا” :1978 ,ذف ر,ككتاكق]1 
-مككلم بإطا لععمعاكة عه دوو عطي يهاه مز عمععحرمء 
.183-13 ,21 .دع خآ مغمنن]1 .مملأسايم ممع 


أ يكتب اسم المؤلف الأول فقط مقلوبا » بيئما تكتب أسماء باقى المؤلفين بصورة 
عادية غير مقلوبة وتفصل بينها فاصلة 8تصصده» . 


ب - توضع شرطتان متجاورتان مكان كل اسم من أسماء المؤلفين يتكرر ذكره فى 


المراجع المتتالية . 


ج - تسبق سنة النشر فاصلة 605008 ( بعد آخخر اسم للمؤلفين ) » وتعقبها 
نقطتان رأسيتان ه010 ( قبل عنوان المرجع ) . 


د تكتب عئاوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف عادية غير مائلة ولايوضع تمتها 


خط . 


ه - تكتب أرقام المجلدات ببنط أسود عع5 5010 )2 ولاتفصل عن أسماء الدوريات 
( التى تسبقها فى الترتيب ) بأية علامات تنقيط » بينما تفصل عن صفحات البحث 


( التى تليها فى الترتيب ) بفاصلة . 





60 سم 





7غ نظام دورية كلذك عطا غه قدمناع52مة:! : 


لإلزملقت أققام وستاعلمكه .1991 .ممسعاط .2 .1 نمه .لط .0 بنعمتطع عاط 
أدانت تامع فق .كنلقلا لصن عكبالموعمدمعا لامك غه براتلأطممة امه واععلاء 
.57:221-246 .أه«معاع1] .07] 

250 القع كلام عمق أناض 5 .19892 .قمل:ة5 ,15 >[ لمة .لة .0 نعمتطع عاط 
لمع .! تتمعتكلزة ازمدع ملاوع مم5 وملوعع] د أه اأعل120 معنو 
-32)2(:565 طاخفذم عن زه ك1رمأاءفكدم 1 .امع صممماء بعل لمهة 

01 أعل0ت7 ععاوبط لمت أمعط 5ئام21013060ز 5 .19890 رس 
مالع ةل لاع 1*1 .11 تسعاولاة اأمددع سلتوع- مهد ومادعء] 
32)2(:573-8 نتافم ع ذا زه 5ه 17015011 

70001 علوءد ل1أع11 ن :5 اا خط 0 .1980 بلع ,.6 .لا ماأعدوايك1 
العم ققبل لقنا أنافائع28 نرهط؟! ممتومع لمة ,لأأممية ,كاده تمعد 
.]18 .م2 ,ع2 لرعومه0 11514 .كمتماذلراع 

مم نزط مكنا جع]102 01 8115011م012 © ,1988 .1 ,11 رع [ اللا 
1111/5[ أ كنم[ 0510 كأكلعع71!71ولالةا .و5 وأعلا 1714 
1(:58-2) 1ل .ععومدماط موصمطا .ل .عنما لاعدان 

8 عع بناو1)] ععالا .1970 .)اأاعني5 ./ا .ل لسة .8 .ل بطمولظ 
.ل .كع !مأعمقم أه مماوذنعؤأل له .[آ موط :زوأعلمحد أذنامءءم0» 
.10:282-290 ,اهفرط 

1ن للع 01 زا ااتطم مولا .1991 غطع ةمالا .11 .[ لمة .8 .1 بممكعلط 
.0128 أ( معام .ل .لمقاعومةه اكصطععم3ك نه عرسأقيعممرع] [أمد 
445(:491-7 





يلاحظ أن نظام هذه الدورية يختلف عن النظام القياسى فيما يلى : 
أ تكتب أسماء الدوريات العلمية بحروف مائلة ( أو يوضع تحتها خط ) . 


ب - توضع شرطة طويلة مكان أسماء المؤلفين المتكررة فى المراجع المتتالية . 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
4- نظام دورية 5011 0ه أصدآط : 


-كتفلأناءزكعنا ععمل) ]0 [اللانا كمعد عط1 1989 51 عنطن!ط1 لصه 1 جاعم 
ل .قمادمىء لعتهاناتماك ما دعاععمة اممتطممعنرم عوإنعكناطءه 
.559-69 ,12 .كابلا أمناط 

00 ع101كن؟ عامصدوءه آه ععمعسللما 1988 51 عنطدلط! لمه 1 جاعم 
4- 18[ كأومتطميزى لنستطءومعم عمانعكسطئم د انعلوئم 
.106-108 ,8 .كام .وع ومعنعرعآ .مامطمععممعنما 

ك5ع5]7 اقعتمه1 1984 كه تطقمدو6 لد ل ] لم مدطدوابمعر] 
-فعة! عصسوع] لمعه ممتنتدانله]8 غمهظ ,متطمعتطع غه ببعمامعع 
معع 110 لدعنومامز8 مز كأمعمعمماعبع تأمعرريت ل .ممنا 
رلامهعكة لعوداط .1-35 مم .ممع نططنك 5 8 بلع .ومتلنجط 
١‏ .8110 ,عرمم و8 

0 عالطلمؤمطط 1970 ل 8 طامتمصسق] لمد 1 © وذوط 
أت كاأقعمعئأتناوءء عاتقطمومطم غطا ومتتنسسطتى عه؟ ممععطامو 
902-907 ,34 بعمء2 .نرى عه5 .ك5 ازهك5 .دازم 

حطعع) !0 مهتلقدلهبة مث 1980 8 عكومكة لمه 51 الأعممده61 
عمط امعتطسمعئزهم عوانععنطموعدلبءزوء؟ وممسكدعم عم وعنواه 
.489-500 ,84 .امابيطه بسعلظ .لمم مز صمنتاعه؟ 

ععمقلصناطة عطا مه مماكمى لع 2أناسرزر أه أعدمس]ا 1989 54 عاطحكا 
اقعتط ممع رم عماناءكسطمهةابءتدع؟ كنسممععالما آأه باأطتاعج مد 
.164-17 ,7 كانم .التامعظ .املظ .امكتد0 هد مأ دعغتإطمملى 

لمة ,لل ردت أت عممفامممم] عطتماء 1991 1 مادم لمه اط علطن 
80480 3[ لااللالاعة امتتطممعرزه ومأاعممطوء مز م 
لعأقانسسأء ما لعاءء زطياة امكلاة هه هذ وسصممع مامامعءءمء»هما 
429-442 ,14 انظ أمذاط .ل .لماومنت 

للمتأممعاء! 1987 لآ 1 وممسط نمه ]ا 2 بعره"! ,لز عاطما 
]0 5ن أة)5 2 ورملوماتممط رط وكعمء طاععقع عمابحده رم سهة | نعتوعم 
أمما؟ .ع5 [ز50 .اللاصصصم© .غمقام عمأدعتلمز مد أن نعل نعاطند 
1403-0 ,18 .اأقممف 

لصة كعمطمكمهم قمتاناه؟ ازه5 1987 تطاأقصد زمملة لمد 81 عنطم 
.ازهم .فأشتامععمعلاء| #ارعمعناعا ها لإعمعلمعمعل اممتطممعزم 
791-03 ,33 .امأطمىو ألا .ممرااوط 


يلاحظ على هذا النظام مايلى : 

أ لاتستعمل أدوات التنقيط ( النقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة ) فى أسماء 
المؤلفين وقبل سنة النشر وبعدها . 

ب - تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة . 

ج ‏ توضع فاصلة بين رقم مجلد الدورية وصفحات البحث . 

د تلاحظ الطريقة التى تكتب بها المراجع التى تُعد فصولا من كتب مثل مرجع 
وطقصدتزخ 2 مصدودواود8 فى القائمة . 








لل أصول البحث العلمى 
ه ‏ عند تشابه المؤلقين فإن ترتيب البحوث يكون حسب النشر : الأحدث أولا 
( كما فى المرجعين الأول والثانى فى القائمة ) » وهذا مخالف للقواعد المتبعة فى هذا 
الخصوص . 
94 - نظام دورية 'إ10108ونتطط أمقاط : 


لإاتقعن دعسن عتلنرن مفلزلك دسا رفض2 1 ) نال ومتلقلمدعد 8غ ممصموكت 
تنا اماعط .ععأاقتد كا مناعادعج مسدا)ناتصكلل علتحنمعصيد مغبت لدع لمعل 
1-8 :219 ارو 

عن خلالك لد برصنسه!2) (1987) 6[ دماألمعلصق5 رذةل عغختط للا ,18غ!ا مممموت 
8 فكلا انك قوعة انداط عن ] .(2-(5)001) عمواستصدتل عادو تعصية ممتقحر 
179-03 

لمة معورنزه أعامضات ات ممتاعنلنه ا (1983) 111 عع اسدع مدآ ,178ل8 طبسودا] 
اننتقتبرط:! غديها"! .لتلدر دقعت يمتدت) لأفقصظ معطا باط مل كعانمم ريع 
855-7 

ضة أن مدلاو مار إأعتعقطء مه ممتاق أكمن! (1985) 841 متلد5 ,/ا84 ععاباطر 
1110 عاد نإمقطتك 3 كممع؟ عكماناحصدلل علل«مععصياة ومتصتماممععممرا 
305-14 :243 وبإطصماة سعطعدنتا حاعهم .منامازن 

حتلم تسعمربلنان أعلممذك مه حمنأأمنكتكهاه مم2 تفررءقم]امط (1976) 5© غعأمه]1 
حأ داقعتلهظ] معرظ رقع رونم هلالا نا .قمع أكبزد [معتوه!ملط دآ دععمعناوهمد 
5م اتدل عملا رووعع1 نامع لدعى .2 أن/ا ,برورهاونز8 

لمة مممنتط نم باع أت معمعدعمم عط1 (1976) 8 [لء جنالدظ رتك معرمم 
عتطارمع5ة مذ عام لعددممعم خ تكأعداممعمالطء مذ عمو ئعيلمم عممتطقة باع 
21-5 :133 متمقاط .مكتامطوئعم لمق 

62-7 :58 أمممتزممط الى .وعدة] ن مدلل عن تامجعم 50 (1986) 1 طعزبره0 1م18 

لاع 01 ممه لاناءعهم!ا (1983) 8 لقصل ة5 رلا سمم2 0 م0116 رآ نعسظ8 
عأطزووه2 :قدصم لاعهعم ممنا لزه ده لاع صبط- للحم برط معجم رمع عتامطماع در 
هذنا 5 لمعم غدل عمء١ا‏ .م متعة مصة عع لامصصبط متعامدم مذ مملم تامس 
. 1521-5 :80 

عللامععمناة ]0 وعلأقمعع جمابعء1ه10! (1992) [0آ لمقصودم! رقا8 للد 
(5655م صل) أعمع) كلق .توصبط لع داع لصة كاددع'ز مل و35 نوكتل 

مذ ععمنمعاه! غقناو2:ةم )0 لسكتمقطععء84 (1978) 886 برع 7م11 ر8نآ بع مددك. 
صة عم ةلفلقء بعكةا سكلل عللءامععمناة أه غ101 .ذموووعبزم امتسمعمعم 
2111-5 :1 سمعتامة لاعن غصقاط .عفملقنتممعم 

عأطممعة صا كعكه مكلك 006امرعم 54 (1990) 06[ 532031105 ,111/1 113555 
هط كعقصمم5ع1]8 50255 ,قل رم لتتعصن2 [ بتعطعكاف ]1 ١ل‏ .كمسكتمهوره 
بعل ,دعنا برع اللا .قمكتمقطعع8/1 دم قمستاءعءة م مملقام هلم نمتمداط 
175-89 مم ارملا 

نان أه معد سندءع0) (1984) >1 ه0دقهق رد ناواأقصتع لة )1 ,1 دما 1123 
«ملطء لاعقصامك كه ععدصد لتمكلة أ برط سامة عط ص عكة) نصودتل عل تامع ميو 
8583-9 :25 اماوبرط2 لاعن غمدا1 .كأققاصمم 

كأتقل غطا هذ فأفقاممعماط ,ه مسعتامطمغعهم صمطيوت (1979) /لا معكتج] 
193-0 :144 مأمداظ 

ممع طم تلطا .كتصقام 0جة تمع لزعره أعامم51 (1985) للم عع200 ,8( عاممعا 
889-6 :24 بماك 

تاكتصمع طعماطتط”1 .مأمقام معطوْتط أه قاصمللن:متاصة عط (1988) 4غآ 2ه5:ة1 
27:969-8 

-ا6 م60 رماع عجنعه0] لمع 3210 لمأعتم تاعممطملط (1938) (آ ستلئء)1 ,1 مسصمكة. 
ع50 ]! 120 .ولقعصقم صذ معنا 0ممة لممات زه كلم تاممصم مأعاميم 
3303-5 :126 8 لام 


يلاحظ على هذا النظام مايلى : 


مسسس /1؟ 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع لسسسسم 

3 تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة » وببنط أسود ٠‏ ولايفصل الاسم الأخير 
عن بقية الاسم بفاصلة ٠»‏ ولاتستخدم النقطة بعد الحرف الأول من الاسمين الأول 
والثانى لكل مؤلف ( بعد ال كلقتائهة ) » ولايفصل ‏ أحدهما عن الآخر بمسافة خالية » 
وتفصل أسماء المؤلفين بعضها عن بعض بفاصلة » ولاتوضع كلمة 4ه قبل اسم 
المؤلف الأخير سواء أكان ترتيبه الثانى » أم غير ذلك . 





ب تكتب سنة النشر بين قوسين » ولاتوضع نقطة قبلها أو بعدها . 


جا - تكتب أسماء الكتب والدوريات بحروف رومانية غير مائلة ولايوضع تحتها 
خط . 


د- لاتوضع نقطة بعد اختصارات كلمات الدوريات . 


ه - تكتب أرقام مجلدات الدوريات ببنط أسود 3 وتفصل عن أرقام الصفحات 


و.- تلاحظ الطريقة التى تكتب بها المراجع التى تعد فصول من كتب محررة ؛ 
مثل مرجع 05خلدلهدهء5 عت صدددة11 ( 1140 ) فى القائمة . 


: زر تلاحظ الطريقة التى تكتب بها المراجع التى مازالت فى المطابع 0 مثل مرجع 
مقحطة ه10 غ2 هلله ( 1947 ) فى القائمة . 


٠ :‏ - نظام دورية 18ع3/96010 : 





أنعيا !| ,نمام زورك 111 1116 .1986 ١1.‏ .1 بالسوطاطء انآ 
دن ل! هدلت لاسعسيسممم5 حيممم«طتره له وعلممودكه 
ا .مم 343 .ارملا 

0 .1991 .كدن1] .ل .81 نمه بمووعععهء2 11 كك 

دمن ماع زتطمطعها عهوم لمج عم د بكتاد تعلط موأأعزم 

مقرعاممعة51) معنلا م510 مماقكع لمع 1ع ا رالا مل عمتسي 

.83:214-2-9 ماعمامعبطط .(ع102لدمة0 

-وواعمزك .1991 .تهنا .81 2020 , 5 
-ضالط مل وع21اأعمعة 1ط أه كباوعع ناعم 131ا5لامنا 31 ,0715م 
8 لطة ر(عمل 1تلممه6) خطمصام لزاأعمماذ عمتمعصسعمع) 
.(5ع1:0131اعمسخ) ااا زملاطءع10ديهعه2 كه كعتوععمة بجعم 
.389-65 :83 واووامعرهزا 

111ل 00م عل وعماغءع 2 سمطع هص .1969 .1-.ل معتمم كلا 
565-22 :10.ات8 .أهلا .اع 

.6 .25025غاء2 ..آ .2 20ه رع0ده8 .71.12 ر.ة .ل روعلو 111 
/3011011) اتققطن؟ 15 5أ3231(5 عتزلا1502 01 عكنا ع1 
405-449 :27 («معدهاوع برك .5ع اأعوعع ةج 

.ن) 280 برطاناظ .© .لآ روك روم 511 .83 .ل ,/73ا .8 ربط مك 
-مماععاع عمالاج50! :1 ومتعاومط .1990 .عن ه83 .11 
.5 1ا10«عاسبرد «مانعء|ملط :م1 .45-126 بوط ,زوع رمطم 
-50كثت 51221061 .2ر1 .0 0م38 15أ8 .14 .10 ,.ول8 
كأ أع5 ناطع 2112553 ,0ه [ تناد .عم]آ رقعاقك 

رق عط أه 5ع 1لناك متاق مع 1و ز5 .1984 ./78 .5 رمموواعم 
ملاماع مع ددع اما درم (وعاععلإمرمطع 1 ) دعلولاعم 
لآ ,رممأأقاره5ؤ01آ .للبطم .(وععاممعع1ط) 5ع[ الأعصهماد 
مم 122 .ععمع اقل ,كقكمة1 01 

ا اانا اك 2ت ل #8 

-1 13 أه هخجقا بلعم تمع نهد كوععترتده4/1 اك لد كبداه|اعاد 

مع -]ع امام درم (وعاعء جمرمطعض15) دعاوااعم 

.2422-0 :75 وأومامعدركة .وم نااعمماد 

لطا مه ةا علمعونامة .1987 . 0 
دآ 1أه وعمعع مم1 01 211025أناممم عع ساعط لمة 
ع50 .امعتراط انظ .كانه 17 .(وعاعء :رج صمطعه'1) وعاوااعم 
88:189-7 

اال رت ا ا م 
-كعاقاطظ 83 لهمم) عاععلاصمسمطعتهضا نعم مه وكوومطنط 
4177-5 :13 واعم/معدرطلة .لااأعمماذ ومأومعممء 

-500716 27716 .1991 أنوطع)ز5 .78 .1 لمرو ,0 .8 ردممغاسوط 
-ه|) كانلهانتملل ماتطعم 0 مضه عاعع 0 عرلء كه كوزال 
.أعتمظ .38 .ول مذ .أن 1««ملتتا "رعتدبكل _تدفلار لمم اررمت 
مقتطماتء30النطط ,.عه5 .امتممامط 

لااتفاتساذ عتأعمعع 0ه وعمناومءك11 .1972 .5 .ل رورععم2 
.ا .كع لاعمععق مذ وعتلساك ععمقافتل متأاعمعع لمة 
.1213:145-153 .اطاط حورم 1 


يللاحظ أن نظام كتابة المراجع فى هذه الدورية يختلف عن النظام القياسى ) النظام 
رقم " ) فيما يلى : 
أ تكتت أسماء المؤلفين بالينط الأسود 




















ب - توضع شرطة طويلة مكان المؤلفين الذين تتكرر أسماؤهم فى المراجم المتتالية . 


سس 5 





مكوتات البحث أو الرسالة : المراجع ل 
5 تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بالبنط المائل عتلةا1 أو يوضع تحتها 





د تكتب أرقام مجلدات الدوريات بالبنط الأسود . 


ه ‏ يلاحظ اختلاف الطريقة التى تكتب بها المراجع التى تعد فصولا من كتب 
محررة ؛ مثل مرجع لإطم:نا2/4 وآخرين ( 1140 ) فى القائمة . 


و تلاحظ الإشارة إلى عدد صفحات الكتب بصيغة الجمع ؛ مثل ".8 343' فى 
المرجع الأول . 


تلاحظ كذلك الطريقة التى تُسلسل بها المراجع التى تشترك فى المؤلف الأول » أو 
فى المؤلفين الأول. والثانى » وأن تلك الطريقة تتفق مع ماسبق بيانه بهذا الخصوص فى 
هذا الفصل . 


: نظام دورية 'مأمنسعطء810 هه :زعم1هزدتر8 غسواط‎ - ١ 


العم لعدتبهء م - .1962 ,1 ورمم لك لصة 1 عوتطمسبالة 
.عع ننااأنء عداوةنا طلز ولإودوموماط لمهة طاللامعع لأمةد عه 
473-497 ,15 ..أماسرطط سواط 

أممعائة مث - .1976 .11 عطماة لسصة .11 ومفكاءء2اء0 
-عممعطاعم انلزام مذ ممتاعوعء لامطدععطا عط عدتاهءعه! ما 
لتقاقنسم عطا ما كتوعطنولزة غ101 2ه [معاهمء ل0عنقتلع12 
61-7 ,23 ,.أواطمرمطط .تمعاءمزم[2 .كوسصتللعء5 

انط :روء-ترمطجلع 6( عره راوتجرعل 786 - .1978 ,.3 .تقاوط 
لالظ ,ماوع رقمه5 لمة نزع1/11ا مطه1 .مدمط عامط 

تمق 6 لمة .© قستاعناة ,21 .2 نزسولا3 ,1 .8 امملةظ 
-15 عه عمتتقطعط لمة صمنامعتعاعممفطه - .1990 ,.ط 
.6م865 اسقصملء الام التهقءم عمأعنال عمقمعع نزعامم !1 
462-470 ,172 .لم6 ,دع 2 .وواصماظ .ةم إعوا8 

مه لمتاقاه1 - .1982 ,8 .8 متعك1 لمد ى .5 كل1أمميرع] 
© 2مول .عاععم .ل .ققعم لعفل ودهك كعمقمعع اهما 
.7 ,30 

مستلءك/ة - ,1972 ,© ذخ الموءطعلات؟ لمة .لآ .8 المعءد 
غخه لاسميع لهة مماعدلهة ع10 كعنوتصاعع لمة 
[اءعهء أمقام كدمدملعآابزمعتل لصة كنامصملع1معمممط 
.199-04 ,50 .801 .ل .هن .وععنكلنه 

,.3 أعلةةنطونرل] ,.آ ممما ,.'1 قمسةنزنامة1] ,لا 252 جلكلء5 
م10 - .1990 ,.1/ة معد لصة .ك1 مأملطناكاة21 .11 
هسه عكقللنزوععم 015 مماءدفمد عط ذه عمعالاطاع مه 
أكقاط طغتب لعاععمذ دعا ععم مذ بوالكلاعة عمقمعع ركاممنا 
4711-8 ,54 .سوعط :8 ."عم .دلعصط 





ل أصول البحث العلمى 
يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 


أ تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة » وتفصل بعضها عن بعض بفاصلة » 
وتوضع كلمة 280 ( غير مسبوقة بفاصلة ) قبل المرجع الأخير » سواء أكان ترتيبه 
ج ‏ تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف مائلة » أو يوضع تحتها خط 1 


د تكتب أرقام مجلدات الدوريات باليئط الأسود 04 وتفصل عما يسيقها 2 اسم 


: نظام دورية (ععلصطمسع0) .وع8 بأعمع6‎ ١١ 


مه ذل خآ 0 (01)ممناه كه ممتاددتلاءوط برط .(1987) 8 .0 ملإعاممك1 
17-2 رك دعننواناءء 1 أنعأادرامد4ق عتاعنع2) .عد هاساتاععم مالم 

ادر انلق ص[ .(1986) .8 ملاعضة ا .1 ,لمتلامفقاقده0 ,.8 ,رمدعه1] 
لاهن .اال ترسمان «مطمط نه :وررسطسوط عدماط8 ع() عنااها 
.]مآ ممطعقلط برماممة 

ملل لباعع؟ أده ماقممع1' .(1985) .(آ ,كدسةط تفلا نه .0 بممقطف1 
.قن لتسعتزامم برط عمد انإدوطعمععل عمتطاتمصعه ممتلفسصصسصقهم أه 
82 دععنعء3 زه «رعانعلق اأمموننولة عا كه حم ملعمعمعم 
1673-7 

دا .(1982) .ل علممعطصدة فك .8.1 بطعئغلوط ,1 ,كتامتممك8 
280-81 .جرم بامتسفاط برعمام«مطها م ١‏ عتغرملت «وابنعاد قز 
.057 مق0طها «وطنقاط وصلممة 00101 

© ملاعتاأناتا د .1 قطمسشنو الا ر.ة .8 نمابرهد؟ .ف .5 بلستأمقكلق8 
لغعطما له كتملزااممغطم عمفاناعوهوطممعع0 عمتللول8 .(1984) 
لإنملل! دنستسمعاعل ع 22) ددامعه! بإعمغه أبايع: ج : كستفراة عكنامدر 
-305 ,22 ممذاعاع 0 امعاردع 8:0 .ممتلةء ا سععدمه عملإاجمةء 

عام ع6 انان ددم عواب0) ألاءه/1[ “2 1 .(1982) .0 .ل الإطام مم8 
365-67 ,5 اند زاءرنلن«ط عأعمارعسارا ١6‏ اعأاموا 

لمم اه انمالك عدطة” .(1989) .© ,لعه0000 يق .ل .8 بارامتسع[ع4ل3 
ما 1عداعة؟ لاأبسمعع عات ستانقما كمتتقلمعيكء مه سصمناء ماوع 
0 اذا عه متعامعم مل عه طعتطا عم لعاععاعة بإاتصعععع لل ععلدم 
«ادبرياظط اس لكل عاعه81 عساامعمم«رم©) .ؤملاتء وفقط بإلمط 
.565-569 ,(4) ه29 برومامه 

6 عمتدمة تراه .(1982) .2 .2 رممونء84 ع .8 الم رووعم 
,243 بروواماسبراط إه أمتصضفمل انمع اتعتل .«ممتاعمي لصهة 
1 0212 

5 5ع اأصقيزاه5 .(1987) .0.1 .8 رعلعياط ع .11 .2 ,اأعووس1 
أأللزام2ع أمفمع المطد لصة أقصسممه كه دمعاأتقم لمعتمسعطنملط 
نجعلا .8 .ل0/ ,نرم :1 لانن لع «وعوعل «ععممت دزا ووم روممط 
.55 180/604 تارملا 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 
يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 


الرمز 46 كبديل لكلمة '350' قبل المؤلف الأخير » سواء أكان ترتيبه الثانى أم غير ذلك » 
ب - تكتب سنة النشر بين قوسين ٠»‏ وتفصل عن العئوان ‏ الذى يليها فى الترتيب - 


د - تكتب أرقام مجلدات الدوريات ببنط أسود 2( وتفصل عن أرقام صفحات 
البحث ‏ التى تليها فى الترتيب ‏ بفاصلة . 


ه ‏ يوضع عنوان الناشر قبل اسمه » وتفصل بينهما نقطتان رأسيتان » كما فى 
المرجع الأخير فى القائمة . 


*53 - نظام دورية لإع61010ه8120 لمععدع© 01 [3متنامل : 


71411 أكلرق كه أ6ل140 وابرمعمء8 ,(1984) .0 .[ ,1017 2 .31.5 ,رمعم 1 
.قلعلا /لا يك ودس ناتلا مملدمة ث عتمستالد8 1٠١‏ .امب عرومامعءم8 

.5 .011,1 8لاق8 .11 .10 ,نالا ,.84 ,ل ,للا#اكلرع8 ,.0 .8 ,1.005 
لصة زعم أوأتمعلاصء عط )0 صملنةلأسمعاء2آ .(1989) .2 .2 اللموسووررا 
طغته مععلاتطء هذ عمععمارم؟ كب اتطممنوعمظ عاطدمجاهمد أه ممأمدتسكمم) 
1 خلط عتتلتممعع لهاما كه ررمكأعقمصمء بزط ولألعم 5ه 
: 2751-7 ,51 'زالثاناة:!1/7 كانه المأاعقلا!! .كأطأمم عودة 

.(1987) .84 ,اللمقاطعاط غك .لا ,تتتدظ .11 ,102085 .31 ,طالخماتظ ه1100 
أممعاعهط كه ومتممهقم لاعقة لعكاليم عه! معممعاء عملم صمناء ماع18 
5985-5 ,15 أءردعدمط كلعف عاواعبال .كع مومع 

لامناء لماوع 11 عمرز1 أه مععدع توعد دهن تمومعع 1 .(1988) .1/1 ,«االتماراع 3/100 
.605 أذ5مط ]0 أمعاممه 6-00 عط نإ لعسمتمساكصم عه ومعاورد 
4 :2283 ,16 لطعموموعظ عانق عأماعسلاز 


أهم مايميز هذا النظام لكتابة المراجع عن غيره من النظم التى سبق بيانها أن 
الحروف غير الأولى من أسماء المؤلفين تكون 815ائمةه 1لهدمه . ويلاحظ فيه كذلك - 
استعمال الرمز # بديلاً لكلمة “0تة“ قبل اسم المؤلف الأخير . 


؟اسيسم 





لل أصول البحث العلمى 
54 نظام دورية 836510108 [عناممخ 5ه 231:ناه1 : 





0601ن0امعناء عتاعها عطن هذل مستممك عمع6 (1986) .8./[آ ركملا ع1 
.141-154 ,40 أمسعيره ل معط سه علاثالا علمواءءطزءلز 

-منماة متاعدا هذ ممتلددععري يمه جومتومكء عمء© (1987) .81. للا ,دملا عد[ 
.281-295 ,46 وسعادع 18 برومامتطمى ةا( 15( ع "1 . تعوعم 

كه كا ةلزاقعة عتمعوتتصة مق (1962) .0.8 بمعفمملة همه .© _,نامتصرطمير 
-258 ,110 مكمعورطا عبرمناءؤلم[ إن أمسصيرة ل كباتبامملاعه عبطا ئعمطمعها 
ْ207 

مقصقم عناعدع0 (1990) .2. الآ ,معصدة11 لمة ."8.1 راععهل/ا ,. لاا بمعنوت 
نا مهة لعا عسساعسعه عزااتعدطمعهط كه هلاق أعصصمئ غه «ممتغفدصدم) 
لآ برودامتامسنااء لعنازوف ها وعااعط .صوتوعمومئععاء بوط 2ه[ وطهر 
.81-3 

ألمطءىعأتسطعوء1*1 عمعل مل معسملأنظطمعسعد5 (1986) ,2.لالآ رمعستمداع 
-131 ,9 اعالتجعوسصطعط جعل عأودامساعع1 نسب عتومامتطو عت ,عتصعطن 
143 


يلاحظ أن نظام كتابة المراجع فى هذه الدورية مطابق للنظام الإنجليزى القياسى فى 


معظم التفاصيل 3 د وار راي اكز ركم وال اللرووا دعر 
الرقم الأخير لصفحات البحث كاملا . 


6 نظام دورية لاكامتسيعطءمننوطط : 


7 ,113 ععناعدة 6 (1984) .سآ .1 بااناءةمطقآ .5 

.ممه ساق (1971) .8ل .1آ رقامئة8 لصة .© حل للأعط 71121 .6 
31 د11 

الأ لم1 عاأمطناع :اه مءع ياد (1986) .14 الى ماضن .7 
.1/1050 يقلتلا .(مدأكدن]1 مت) برومامنطم لم1 

(ملتكقنطآ صا) برمسايدط! ااماغسالن8؟ مذ[ (1987) .80 .له مادخ[ .8 
لالهلا عاده84 .120 .113.م ,(لء ,.هظ نلا ,لامطمهلام لنت 16) 
.ناو علد آ/1 

اا كلمن تعتدل لاط (1966) 5 .2 روعحظ ممه 2 ,نعل مم عملم .9 
.01 رذوع؟8 لامسجوعءط .بروماما8 «منامزلمل 


أهم مايتميز به نظام كتابة المراجع فى هذه الدورية مايلى : 
عدم ذكر عناوين البحوث المنشورة فى الدوريات 8 


ب - ذكر رقم الصفحة الأولى فقط من صفحات البحوث المنشورة فى الدوريات ( 
والمراجع التى تعد فصولا من كتب محررة 5 
لسلداء؟؟ 





مكونات اليحث أو الرسالة : المراجع ل 


كك نظام دورية تانعط 250 دمتاءل20م1]6 1ه لقسمنتا10 : 





برع اطاط (1985) خلكآ معصساء1! مد 0ض طتالة ,© ماتصدقة ,01 أمبدط 618 مك3 
معط لعالعبة هذ تأكلمة عه ومامععم لمة عمامم امل مممع أه كممناامعممه» 
285-293 60 ععرعاء5 أمستمم إن أعدصررعل ماحل ععاأأة كأ ةبمعارز كسمتيةب غد وبوام 

رووعء8 برمعلوعة لمدمتغدلط زحلكة ط]9) ووز غه كولمعصع تبوع8 لمعأءاسلا (1988) لالز 
2 يمماجيطنطاخد/لا 

عط مذ وععصمك لمعتمدامادنظ! (د5ة19) ١/6‏ علتدء لا همه 115 عنودء1 ,أذلاا معصلدط 
أمدصتمل وصتممع عطدمم برأعدء لمة ممتغهاعة! متسل مد عطأ أه أعدما عرتاءسلمممع 
1117-5 24 معراعد أمسنصف إه 

مه عممتاةبمعوطه عأممعدومى41] (ط1965) )لاا علعدء/ا لمد 5ل] عنودء؟ ,لخلا بعمادط 
عمتمةء سادمم بزابدع لمة ممتاذاعه! عمضسل عجرمو عط غه أعدما عبااعنلمعمةء عطا 
١‏ 541-5 24 معند5 إمسايق إه أصسلز 

86 ,بده رأممآ كخ5 (6.03 عكدعاع؟1) عهايري) وعكنا 505/51/41 (قة19) 545 

111لا دبممععمءه ,دمتاماعد! أن ععهاة أه ععمعدقلمآ (1993) 11[ عاك امد عكن] اندعق 
بمععم ا هذ ممتاإفليصه لمح لكا غه علمطلعع) عستاتقمم عتراوع وه ومتلاعبد لمة 
989-998 21 مامايى أسشيق إن اتبرصول تسدد لافنا 

ومتفدعاء -منطده ام لفممع أه عمدعاعء لععنلصت-انتصدية [١1‏ الوق امد عا نامك 
تغط المة عمفصممط عصتادانماَم_عاءتلاه) لمة عممصعمط ومعتداعانا ,عممصصممط 
-فاءزاله) لمدة عممصصمط وداعتمتعاب!ا أه ممتاععععد اط طازم عممتادكمدوج 
الماانأسسرم؟ زه بادك نصنة وز ومتاجاعيا امسايراع أ حدما جرس اماد 
(كفم ام مل) 

متاعدامعم لمة 8511 بالا مععساعط ومتطعدمتاماعه (1985) 016 المعده] قمد 111 ساق 
دمذاعابأبمسرعظا زه أمتصبمل برد لعصدع سر عط هذ موا تلعج عبزإءسلمممع لمة عمأأعهعد 
17-8 25 واتاتاتظآ اسه 


يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 

أ تكتب أسماء جميع المؤلفين مقلوبة وببنط أسود 2 ولايفصل الاسم الأخير عن 
بقية الاسم بفاصلة ٠»‏ ولاتوضع نقطة بعد الحرف الأول من الاسمين الأول والثانى 
لكل مؤلف ( بعد ال 5لةقاثهة ) » ولايفصل أحدهما عن الآخر بمسافة خالية » 
وتفصل أسماء المؤلفين بعضها عن بعض بفاصلة » وتوضع كلمة "0هة' قبل 
المؤلف الأخير ( سواء أكان ترتيبه الثانى 3 أم غير ذلك ) 2 ولكن لاتسبقها فاصلة . 

ب تكتب سنة النشر بين قوسين » ولاتسبقها ولا تليها أى من أدوات التنقيط 
الأخرى . 

عن د تكو عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف مائلة ( ولايوضع تحتها خط ) . 

د تكتب أسماء الدوريات كاملة غير مختصرة . 

ه ‏ يكتب رقم مجلد الدورية ببنط أسود 03 ولايفصل عن اسم الدورية (.الذى 
يسبقه فى الترتيب ) أو صفحات المرجع ( التى تليه فى الترتيب ) أى من أدوات التنقيط . 


م يس 550 سسسس 


لل أصول البحث العلمى 
و- لاتوضع نقطة فى نهاية بيانات المرجع . 





ز يلاحظ أن ترتيب مرجعى 2815365 وآخرين ( 211١956‏ و556١‏ ب ) أجرى 
على أساس الترئيب الأبجدى لكلمات عناوين البحثين 04 وليس على أساس ترتيب 
نشرهما فى المجلد الرابع والعشرين من الدورية التى نشرا فيها » علما بأن بقية بيانات 
المرجعين متشابهة تماماً . 

ح ‏ تلاحظ الطريقة التى كتبت بها بيانات مرجع 8110 ناده5 الذى مازال تحت 
النشر » وكيف أنه دون دون ذكر سنة النشر التى لم تكن قد تحددت بعد . 

“و١5‏ نظام دورية أأء0 غمواط عط" : 


غانازة قبع (830؟ )١‏ .0.8 بتسمقطادع] لقة ,.6 ,اعلط1 رقالة نلوا8ق 
سولات] كلاغء لعقسر؛ اقاقصماك قزعزلا أه 5لعممقطء 'كا أه ممتلة/اناعهما 
عارافلة .عله 1 ارقو طبرل !5 4ك 1 «امات5مما معوقت أ0 5أذلزاها10ام ا وما 
.766-69 ,346 

أه بباتاعة عنتاكةامدمة عطا أن الع تمع بوقعل8 .(1987) .ا.ل.ط رومتاسم8 
1 5آقانا11/ المع قدوزاع7داره© أه وتحميعلادع لقعا عطا مذ “أن لمة *كا 
.1351-5 ,38 .)80 .مع .ل .بزاللتاعة اقتهدمماة ما ممتلواعء 

عتصمقةاممالاء أ0 أمفلمع ممع اط .(1988) .ا ركعوول 3800 ,.5.ط ,لأذنا8 
ااع6 .2-قعبت لمق 1-ملم! وملون 3515امماهعم عموسعاة ما لمناعاهه 
١‏ 455-72 ,8 كناأعاة 6 

*082 عقاناأععقتاما وماسافدعلة .(1990) اه ركعومل 0مق .2.5 رطدنظ 
مق 1-ملما 5هوطم/م امععوعرمنا) عطا وملذنا كلاعه أموام مأ واعبعا 
.841-45 ,93 .امألزطم أمواط .2-هرنط ‏ 

-أناأمأه 300 عمعلعموع :مااع .(1987) .ل.1 عأملظ لمع رتائط رلامططه6 
لمقلاعما8 .مدأعاةه ععغ) عللمكوامماناء أ اأمعلرع:نا5ة16 06508008 
.313-38 ,248 .ل 

.(1981) .© ,أطناصمهة0 لقة .8 رمعقطك ,.ظ.ل ,حنهؤال/لا ,.ل. للا روعألاج 2 
ما .كأصقام 0ع51855 31 م[ الامابتقطعط لقتقصمماك أه امتاممت 
-030) 05ع ,لاع أذمقابة .م 1 نمق 5 ارول ).2 , لزووإمأةبرطط /51001818 
.163-15 .مم ,(قوعع2 لإأأواع/اأمنا مول ةن :كانا ,عوقاءط 


يلاحظ فى هذا النظام مايلى : 

يفاصلة 3 وتوضع كلمة '830؟* - تسبقها فاصلة ‏ قبل المرجع الأأخير 3 سواء أكان 
ب تكتب سنة النشر بين قوسين تليها نقطة . 

سا5 





مكونات البحث أو الرسالة : المراجع 

جه - تكتب عناوين الكتب وأسماء الدوريات بحروف رومانية غير مائلة و لايوضع 

د تكتب أرقام الدوريات ببنط أسود . وتفصل عن أرقام الصفحات التى تليها فى 
الترتيب بفاصلة . 

ه ‏ تلاحظ الطريقة التى تكتب بها المراجع التى تُعَدَ فصولا من كتب مثل المرجع 
الأخير فى القائمة . 

و يذكر عنوان الناشر قبل اسمه » وتفصل بينهما نقطتان رأسيتان 0108© ١‏ 
وتكتب هله البيانات بين قوسين ( كما فى المرجع الأخير ) . 





- نظام دورية و108متعاعد8 غ0 081نناه1 : 


تطاعاة .أقمعنا مأ ممأامنددتل عدعمع معاو-عو() .1983 ل .غ1 بلأعأعطامظ .30 
-101:202 .امتهم ناموط قله 

را"فعنه'! .ل اتا ."1 بممعغطنل؟ بط ومتتعلظ .1غ .ل ل لمعه هاتا- اموه .31 
ععنالععه"م لتمت لامة عامصادى .1982 .تاأنطعدمظ .8 سه رأمعلت بط 
للقلاط لمهم مترمنطله يك 05م! أن ممتأسضدمععم علوءد عوعها 10 
-3)015 ,م ,لاللمرم جره الللصقطء لاالملاله لمة فلمقطءءع مم1 لاط فلجيام 
بليلف) لأتوطللك .ل .ل .غلا مة تعدوالا .ل متمطة .ل .0 1 بن قلد 
عدرخ ,ععاتاعدا8ع ,وعنوتمطععا لعاماتء لسة لطممكيره ا ؛تصسوعدك 'زالملللق 
1 561 

للف ناوعة خلادا .1277 .لمكابه") لطعت لناد رنع لطعلا .5 رط ريدمك .352 
أت5 لفك لاناظ ,عنن"1 ,كرهاأطتئاضا برمتلفمتستق-متسطء طللد ما 
: .74:5463-5467 مولا 

مز ولمطاءك8م .1986 .مك111 .كل .ل لمم كلما .2 .6 رط بمفمععزة .ذد 
مم5 لات") بماد لوقا عمطتقاط عمامة ل1ه) .دعمتاعمعع اقنعر 
لالظ ,عمطائيه!] 

مأفزه .0 رعبرلاطصسط .ل ,عقسمن .81 ,أعليص]*1 .81 عاط عمعوماممة ,نو 
لوف طسيسئ) .81 0ق ,أعنوضفلظ .5 راملضنعهة .0) اسسرماطة كا ءل 
غدفاع طاملاة خللغاا-! زمفلدابرمعهم نام متعم طععحظا .1983 .ممقمداطة 
تللظ .املة ل .مزمر نأ لملالسمععة لاط لعالماممء ذل رمثمن 
171:263-0 

عنان دع معناوةة (]'ل-حهضل)لاامم ممتساععه رالسائلة .1985 .عا رأطتماة .كد 
قا ممتامكعكمما ملاتاناتاممك "نم1 مامعرعات ععاماممهم لللفع ادم 
82:84419-3 مذلا أع5 لوعة .لاقلا عولط .أقوعر 

عناءممطمضاععاع .1979 .متملعمن) .ل لمقة بممتأغطعسه5 ."1 لط يمتطعده" .6د 
عد دابااععمعاتم ما داقع علتصن امع دتزاهم ممع وماعامعم أن ععاحمها 
بأع5 ملنعق ألقاظ .عممةا ,مممتاف أاممه عجوم لمع "اتالععممم اماععطة 
.76:4350-3 54لا 


يلاحظ أن نظام هذه الدورية يتمق مع النظام القياسمى الأمريكى 3 بأسئناء أن أسماء 
المؤلفين وأرقام مجلدات الدوريات تكون ببئط أسود . تلاحظ الطريقة التى تكتب بها 
المراجع التى تُعدٌ فصولا من كتب ؛ مثل المرجع رقم 0١1‏ فى القائمة . 
77 سس 





الفصل السابيع 


مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل 


تناولنا فى المجلد الأول من هذا الكتاب ( حسن ١1478‏ ) مختلف جوانب المنهج 
العلمى التى يتعين مراعاتها عند تخطيط وتنقيذ البحوث والرسائل العلمية » وتناولنا فى 
الفصول السابقة من هذا المجلد مختلف مكونات البحوث والرسائل . ونتناول فى هذا 
الفصل مختلف جوانب إعداد البحوث والرسائل للنشر العلمى » بدءا باختيار الدورية 
المناسبة لنشر البحث فيها » ومروراً بعملية طباعة الرسالة أو البحث ووضعه فى 
الصورة المناسبة للتقدم به إلى هيئة تحرير المجلة أو المؤتمر العلمى الذى قد يلقى فيه » 
ثم عملية التحكيم وإعداد البحث فى صورته النهائية ( عن .50 .11011 .506 .تعمم 
06 بتصرف » مع مصادر أخرى يأتى ذكرها حين النقل عنها ) . 
اختيار الدورية المناسبة للبحث 


إذا كانت الفائدة التطبيقية للنتائج المتحصل عليها ذات صبغة محلية فلامعنى 
لتقديمها للنشر فى دورية عالمية واسعة الانتشار . إن المنطق يحتّم تقديم مثل هذه 
البحوث للنشر فى المجلات المحلية للإسراع بالاستفادة فن النتائج المتحصل عليها . 
ولتكون بمثابة دعاية للبحث ؛ للحصول على مزيد من الدعم المالى من المستفيدين من 
نتائجه . ش 

وفى المقابل . . فإن البحوث الأساسية ‏ وتلك التى يكون لها فوائد تطبيقية تخرج 
عن نطاق. المحلية ‏ تجهب محاولة تقديمها للنشر فى الدوريات العالية » مع الحرص على 
55 





أصول البحث العلمى 
تيار الدورية المناسبة لموضوع البحث ؛ حتى لاينتهى الأمر إلى عدم قبول نشر البحث 








ومن الطبيعى أن تضع كل دورية شروطا للنشر » وأن يكون لها نظامها الخاص 
الذى تضعه للنشر فيها 3 وهو الأمر الذى يجب أن يتعرف إليه الباحث 3 ويلم به 
بصورة جيدة قبل أن يشرع فى طباعة البحث وتقديمه إليها . 
أنواع حروف الطباعة الإنجليزية واستعمالاتها 

نعنى بأنواع الطباعة الإنجليزية الصور التى تظهر عليها حروف الهجاء ؛ فهى قد 
تكون كبيرة 16)1655 81]زم3ه » أو صغيرة 16655 عقدء :10/6 » وقد تكون ” سوداء ) 
6م 60111866 ؛ أو مائلة 5ءذلة)1 » كما قد تظهر الخروف الكبيرة ببنط صغير وتعرف 
حينئل باسم لازم" الهد5 . كذلك قد تظهر الأرقام العربية والرومانية عادية » أو 
سوداء 0 أو مائلة . 

الحروف الكبيرة 

إذا رغب الباحث فى تأكيد أن حرفا مايجب أن يظهر فى الطباعة كحرف كبير 
أقااجةه فإنه يضع تحته ثلاثة خطوط فى البحث المقدم للنشر . 

ويكون احرف الأول من الكلمة ( الحرف الاستهلالى ) كبيراً فى الحالات التالية : 

١-_الكلمة‏ الأولى من كل جملة كاملة . 

؟ ‏ الكلمة الأولى من شبه الحملة المستقلة 356ة1ء 26علمعمء06م1 التى تأتى بعد 
نقطتين رأسيتين ه6010 ( : ) إن لم تكن مرتبطة بالحملة السابقة للنقطتين أو تشكل 

. أسماء الأعلام‎  "“ 

5 أسماء الأجئناس 98 وجميع المراتب التقسيمية التى تعلو الجنس ٠»‏ 
واختصارات الأجئاس 2( وأسماء واختصارات أسماء واضعى الأسماء العلمية : ولكن 


مكدرو 





مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل سس 
أسماء الأنواع وأسماء جميع المراتب التقسيمية التى تندرج تحتها تبدأ دائماً بحرف صغير 
حتى وإن كانت مشتقة من اسم مكان أو شخص ما . 

ه ‏ الأسماء التتجارية والعلامات التجارية » لكن لاتبدأ الصفات المشتقة منها بحرف 

5 الكلمة الأولى والكلمات التالية لها ماعدا أدوات التعريف وحروف الجر 
والربط ‏ من أسماء المؤسسات ٠‏ والمنظمات » والجمعيات . . . إلخ . 

٠‏ - الكلمة الأولى والكلمات التالية لها ماعدا أدوات التعريف وحروف الجر 
والربط ‏ من عناوين المراجع إذا جاءت فى متن البحث »٠‏ لكن تبدأ الكلمة الأولى فقط 
من عناوين المراجع بحرف كبير عندما تأتى ضمن قائمة المراجع . 

6 - الكلمة الأولى من عناوين أعمدة الجداول . 

4 الأسماء العادية إذا اقترنت بأسماء أعلام واشتهرت بها ؛ مثل 81068 علالة » 
و أقة8 8410016 » و أملزع8 يعممنآ » ولكن يكتب )م887 ممعطاناه5 . 

٠‏ - الألقاب المدنية والعسكرية والدينية إذا جاء ذكرها قبل الاسم الشخصى 
لصاحبها مباشرة . 

١‏ الأسماء الجغرافية » والجيولوجية » والتأريخية » والفلكية ٠»‏ باستثناء الشائع 
منها ؛ مثل الشمس هناد » والقمر 150008 

ولاتبدأ الكلمات بحرف كبير فى الحالات التالية : 

-١‏ أسماء مجالات المعرفة التى تتم الدراسة فيها للحصول على درجة علمية » إلا 
إذا كان الموضوع لغة معينة . 

؟ ‏ الأسماء المشتقة من أسماء غير الأعلام ( ولكن يستخدم حاليا ‏ كذلك - 
6# ققتاط معقصتاط غ) و طقثل أعاعم ) . 

فصول السئة ( مثل عهنعمة ) إلا إذا أشير إلى فصل معين ( مثل 1984 عهنعم5 ) . 

5 الآلقاب المهنية إن لم يأت بعدها ‏ أو يسبقها مباشرة ‏ الاسم الشخصى 
لصاحبها ( مثل :016550)م علةأعودقة ) . 

١‏ 1 سس 








أصول البحث العلمى 





5 الكلمة الثانية أو الكلمات التالية للكلمة الأولى فى مصطلح مركب تفصل 
مكوناته ( كلماته ) شرطات - إذا بدأت الكلمة الأولى من هذا المصطلح المركب 


بحرف كبير . 


ويمكن لمن يرغب فى مزيد من التفاصيل حول. هذا الموضوع مراجعة .8 .0 
01116 وسناصلط الاعسصسة607 ( 1١984‏ صفحات ها 1١‏ ) » الذى يعطى قائمة 
طويلة بكلمات تبدأ بحرف كبير » وكذلك المجلد الأول من هذا الكتاب ( حسن 1985 ) . 
الحروف الكبيرة ذات البنط الصغير 1 

تستخدم الحروف الكبيرة ذات البئط الصغير 08211815 821811 لتمييز بعض 
الاختصارات عن اختصارات أخرى .تستخدم معها نفس الحروف » وهى تميز فى البحث 
المقدم للنشر بوضع خط مزدوج تحتها : 

ومن أمثلة الاختصارات التى تستخدم معها الحروف الكبيرة ذات البنط الصغير مايلى : 


الرمز 


ك5 


اا 
1 


معناة 


الخطأ القياسى لمتوسط العينة فلمتقة؟ 2 05 دعجم غطا 02 «مجع لكعملكسهماد 
الانحراف القياسى للعينة 16م5358 2 01 06312)100 0350صقاد 

أقل فرق معنرى 016185066 أمدعتموأة أكده1 

أعلى فرق معنوى 0111656568 غمدع كتمع ذه أدعطونط 

غير معنوى 102518111816 

معامل الاختلاف هونغ ئعة/ 2ه غصعك اعم 

الساعة فى نظام توقيت اليوم الكامل 

قبل الظهر 

بعد الظهر 

قبل ميلاد المسيح عليه السلام امعط عرمقزعط 

بعد ميلاد المسيح عليه السلام 1هتاد120 مهمه 

تركيز عيارى 20118381 

تركيز مولارى 100132 

رموز لوضع أو دوران المركبات الكيميائية بين الوضعين 1 » وبآ 

نسبة حركة المادة المفصولة إلى حركة مقدمة المذيب فى الكروماتوجرافى الورقى 
الجرعة المميتة ينسبة 5٠‏ / 0058 [قطات1 5096 





مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل ل 
الحروف والأرقام المائلة 


تميز الحروف والأرقام المائلة  1]81105‏ فى الرسائل العلمية والبحوث المقدمة للنشر - 
بوضع خط تحتها » كما يمكن استخدام الحروف المائلة مباشرة إن توفرت فى الحاسوب 
المستخدم ء ولكن يشترط أن تكون الحروف والأرقام المائلة واضحة ومميزة عن العادية 
( الرومانية ») . 

وتستتخدم الحروف الائلة فى الحالات التالية : 


2 عنوان الباحث أو عناوين الباحثين فق ال عسنانوط () الجزء التالى لأسماء مؤلفى 
البحث مباشرة ) » والعناوين الفرعية التى تشكل بداية الفقرات عل51 طمقععةكدم) 
05 .»؛ والسطور المستقلة 5ءهذا 62065م06مة التى تميز وتقدم الأقسام الداخلية فى 
الحداول . 

. الأسماء العلمية للأجناس » والأنواع » وتحت الأنواع » والأصناف النباتية‎ - ١ 
وتكتب بحروف مائلة جميع الأسماء العلمية الثلاثية 6 للنياتات والكائنات‎ 
. الأسماء المشتقة من الأجناس بحروف غير مائلة‎ 

3 عناوين الكتب والدوريات والأعمال المنشورة الأخرى إذا جاء ذكرها فى مان 
البحث أو فى التذاييل » ولكنها تكتب بحروف رومانية ( غير ماثلة ) في قائمة المراجع . 
استخدامها فى الإنجليزية » ولكن تكتب اختصارات تلك الكلمات ‏ وكذلك الأسماء 
الأجنبية للأشخاص والأماكن ‏ بحروف رومانية . 

الكلمات والعبارات التى يراد إبرازها أو لَْتْ الانتباه إليها ؛ إلا أن الإفراط فى 
استخدام .الكلمات ذات الحروف اللمائلة لهذا الغرض يفقد هذا النظام قيمته فى تحقيق 
الهدف المرجو منه . ش 

وإذا استتخدمت كلمات ذات حروف مائلة فى اقتباسات بهدف إيراز تلك الكلمات 


77٠٠٠ب‏ اماس ااا بل ايم 





للد أصول الببحث العلمى 
في النص المقتبس 2 تتعين كتابة عبارة (20186 1]81165) بين قوسين مع وضعها بعد 

أما عند مناقشة كلمة أو عبارة كمصطلح » أو عند اقتراحها لأول مرة فإنها لاتكتب 
بحروف مائلة » وإنما توضع بين علامتى اقتباس مزدوجتين *” 0 2 

5 - رموز بعض الثوابت فى المعادلات الرياضية » وبعض الخصائص الفيزيائية ؛ 
مثل ع للجاذبية بواتجهمع أو 2 للاحتمال #اتلآطةطاممم » و + لمعامل الارتباط للعينة . 

/ا ‏ اللاحقات الأولية 5ع«لاعدم » والرموز 3 والحروف التى يز الوضع التسشوح 
للذرات «ه360/ع5ههء فى التركيب الكيميائى للمركبات العضوية ؛ مثل -كقت » و -ىنهم 
( وليس -ولط » و -قتا ) . 

8 - رموز الجينات 2 والرموز المستخدمة فى الإشارة إلى عدد الكروموسومات ( مثل 
8 - 7 ) والهيئة الكروموسومية ( مثل 7-* ) . 

4 كلمات 18016 » و عمتع81 وأرقامها فى بعض الدوريات ٠»‏ وقد تكون الكلمة 
فقط » أو الرقم فقط بحروف مائلة حسب الدورية : 


. 566 [50 عند الإشارة إلى أمر ما فى موضع آخر من المتن » مثل 566 » و‎ ٠ 
هذا .. ولاتستخدم الحروف المائلة فى كتابة الاقتباسات الكاملة أي كانت اللغة التى‎ 
وفى ذلك إلغاء للقاعدة التى كانت سائدة من قبل 3 والتى كانت تتطلب‎ ٠ نقلت عنها‎ 


الحروف السوداء 

تستخدم الحروف والأرقام المطبعية السوداء أو الثخينة 6م/ ع6010256 فى كتابة كل 
من : عنوان البحث © واسم أو أسماء مؤلفيه » والملشخص ٠»‏ والعناوين الرئيسية 
للبحث ( مثل المواد وطرق البحث والنتائج ... إلخ ) » ورموز أجزاء الأشكال 
المركبة من عدة صور أو رسوم منفصلة . كذلك تتطلب بعض الدوريات طياعة .أسماء 
المجلات ‏ فى قائمة مراجع البحث ‏ بحروف سوداء . 
لسرن . 





مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل 
٠‏ وقد تطبع الحروف السوداء مباشرة إذا استخدم الحاسوب فى طباعة البحث ٠»‏ أو تميز 
بوضع خط متموج تحتها باليد إذا استخدمت الآلة الكاتبة . ش 





إعداد نسخة البحث التى تقدم للنشر 
اختيار ورق الطباعة 


تكتب نسخة الرسالة أو البحث التى تقدم للنشر على جانب واحد لورق من نوعية 
جيدة ( 8١ 1١‏ جم ) ء وذات أبعاد قياسية تكون إما ١‏ كوارتو » 5١,1(‏ 78 سم ء 
أى 8,6 ا ١١‏ بوصة ) , وإما 4ه ( «1١‏ 59,6 سم )ء وهو الذى يفضل 
استخدامه حاليا . 


اختيار الخطوط والأبناط 


تتوفر فى الحاسوبات الحديئة عديد من الخطوط ( أشكال الحروف ) والأبناط ( أحجام 
أو أطوال الحروف ) التى يمكن للباحث أن يختار منها مايناسب مختلف أجزاء البحث 
أو الرسالة . ولسنا هنا بصدد تقديم عرض لمختلف الخطوط والأبناط ؛ فليس هذا 
مجالها » ولكنا نناقش القواعد المنظمة لاختيار المناسب منها للموضوع » فى حالتى 
الكتابة بالعربية وبالإنجليزية . 

أولا : الكتابة بالعربية 

لاتوجد ‏ إلى الآن - قواعد متظمة لاستخدامات مختلف الخطوط والأبناط فى 
الكتابة العلمية بالعربية ؛ حيث يترك الأمر لاختيار الباحث ٠‏ الذى غالبا مايقبل بما 
اختاره له الطابع . ولاشك فى أن الاختيار المناسب للخطوط هو الذى يتناسب مع 
الموضوع » ومع مستويات العناوين ؛ فمثلا .. جد أن الخط الثْلْثْ والخط الكوفى 
والخط الفارسى تتميز بالجمال والإبداع الفنى » ولكنها لاتناسب الكتابة العلمية التى 
يجب أن تكون بالخط النسخ أو أقرب الخطوط إليه . 
. كذلك يجب أن تكون الأبناط متناسقة مع بعضها ؛ فلاتكون ضخمة بصورة فجة 
أو صغيرة إلى درجة تصعب معها قراءتها . 
0 سس 











أصول البحث العلمى 

ويتعين ‏ دائماً - توحيد الخطوط والأبناط المستخدمة فى الموضوعات والعئاوين - 
التى تكون من مستوى واحد ‏ فى البحث الواحد أو فى الرسالة الواحدة . ويجب أن 
نتذكر أن الهدف من استخدام الخطوط والأبناط المختلفة هو التمييز بين مختلف 
مستويات العناوين وأقسام الموضوع . وأن الإكثار من تنويع الخطوط والأبناط غالبا 
مايؤدى إلى نتائج عكسية ؛ حيث يصعب معه الربط بين الخط أو البنط المستخدم 
ومستوى تقسيم الموضوع فى ذهن القارئ . 

ثانيا : الكتابة بالإنجليزية 

على خلاف الكتابة بالعربية . . فإن الكتابة العلمية بالإنجليزية ( سواء أكانت بحوثئاً 
أم رسائل ) تخضع لقواعد تحدد استعماللات مختلف أشكال حروف الطباعة » وهو 
ماسبق تناوله بالشرح فى موضع آخر من هذا الفصل . 

وبالنسبة للأبئاط نجد أنها تتنوع فى البحث الواحد المنشور ٠»‏ إلا أن الدوريات 
العلمية تتطلب ‏ غالبا استعمال بنط واحد فى كتابة جميع أجزاء البحث المقدم للنشر . 
وفى المقائل . . فإن تحديد الأبناط المستخدمة فى الرسائل العلمية يترك غالبا لاختيار 
الباحخك » الذى يجب أن يتوخى التناسق بين الأبناط المستتخدمة فى ممختلف أجزاء 
الرسالة الواحدة . 

حالات توضيح الرموز والحروف يدويا والملاحظات الهامشية 

تتوفر عديد من العلامات والرموز ‏ المستعجدمة فى البحوث ‏ فى الآلات الكاتبة ؟ 
فضلاً على عدم توفر حروف الهجاء اليونانية التى يشيع استخدامها فى مختلف. 
العلوم . وقد يحاول البعض تركيب العلامة أو الرمز أو الحرف غير المتوفر فى الآلة 
الكاتبة من أكثر من حرف من خروف الآلة الكاتبة » ولكن ذلك قد يترتب عليه 
تشكيل حروف غير مفهومه . وأفضل حل لمثل هذه الحالات هو رسم العلامة أو الرمز 
أو الحرف فى مكانه من المتن ‏ يدويا ‏ بالقلم الرصاص » مع كتابة اسمه منطوقا على 
الهامش فى مقابله ؛ فمثلا يكتب على الهامش كلمة دلتا 18[ مقابل الرمز لى . 


للد" 








مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل 


ومن المشاكل التى تواجه الباحثين ومحررى الدوريات العلمية ‏ فيما يتعلق يبحروف 
الطباعة ‏ مايلى : 





١‏ الحرفان ‏ » و #2 قد يعنيان واحدا من أربعة استعمالات ‏ على الأقل ‏ كما 
ب 

أ-الحروف الرومانية ( الإنجليزية ) < أو 3 : 

ب - علامة الضرب < والتى تستخدم كعلامة ضرب حسابية » وكرمز بمعنى 
مضاعفات الرقم 2 أو قوة تكبير » وفى الأسماء العلمية للهجن النوعية ؛ مثل 
مم »ا 13نةم13 . 

ج - احرف اليوناني كاى 1( . 

د الحرف « السويسرى ؟ الصغير * ( أو « 8عناء181617 ) بمعنى « مهجن مع © ؛ 
مثل : متتطتاقطئط .بآ ع سكسعاتعوة ومعنسمعومعجا. 

وبرغم أن المعنى قد يكون مفهوما إلا أن الإشارة إلى نوع الحرف فى الهامش تكون 
مفيلة . ' 

؟ - قد يظهر بعض التشابه بين الرقم 1 والحرف الصغير 1 والحرف الكبير 1 فى 
الآلات الكاتبة » ويتعين الإشارة إلى الحرف المعنى فى الهامش . 

- كذلك يتشابه الحرف الكبير 0 مع الرقم 0 ( صفر ) فى معظم الآلات الكاتبة ا 
ويتعين التمييز بينهما فى الهامش 2 وخخاصة عند تداخل أرقام مع تراكيب كيميائية 5 

؛ - يجب عدم محاولة تركيب رمز الأنجستروم لله من حروف الطباعة ؛ وإنما يكتب 
فى مكانه يدويا ويشار إليه فى الهامش_. 


ه ‏ إذا لم يتوفر المعقفان 5اععاءعهم [ ] أو الحاصرتان 5ع8ةط ( ).يجب ألا 





يستبدل بهما القوسان 360086565م ؛ وإنما يرسمان يدويا . 
1" تكتب الحروف اليونانية يدويا كذلك ٠‏ ولايجوز استعخدام احرف الرومانى 3 
بديلاً للحرف اليونائى ألفا © » أو الحرف ذا كبديل ليو ل . 





. )( لايجوز استتخدام علامة الملكية عطمموهمة (*) كبديل لل عتسعكعم‎ - ١ 


ويشار فى هامش الصفحة ‏ باختصار » وبالقلم الرصاص - بما يلزم لتوضيح الحرف 2 
أو الرمز » أو علامة التنقيط المناسبة للموضوع ٠»‏ وذلك مقابل السطر الذى ذكرت فيه 
لأول مرة ( عن .561 .2016 .506 تعسة 1946 ) . 
مسافات الكتابة 

تكون الكتابة على مسافتين بين السطور 1201116-64 فى جميع أجزاء البحث » 
بما فى ذلك العنوان .2 ومختلف أجزاء المتن 0 والتذاييل وعناوين الحداول والأشكال 2 
والجداول ذاتها » وقائمة المراجع 0 إلخ . وقد تستعمل ثلاث أو أربع مسافات بين 
السطور إذا رغب فى ذلك لتمييز مجموعات من التتائج عن بعضها البعض . هذا . 
ولاعلاقة لذلك كله بالنظام الذى تأخذ به هيئة تحرير المجلة ‏ بعد ذلك عند ظهور 
البحث المنشور ؛ فهذه المسافات الواسعة تكون بهدف إعطاء محكمى البحث والمحررين 
العلميين الفرصة لإبداء ملاحظاتهم بين السطور » وتمكين « جامعى »© كلمات البحث ‏ 
فى الصورة التى تظهر بها عند النشر ‏ من أداء مهمتهم بيسر وسهولة 8 

كذلك يكتب متن الرسالة العلمية على مسافتين بين السطور » ولكن يسمح فيها 
بترك مسافة واحدة بين السطور ع36م5 عاعهة5 فى كل من صفحة العنوان » وجدول 
المحتويات » وقائمة الحدارل » وقائمة الأشكال » والتذاييل » وعناوين الجداول 
والأشكال والنخصوص المنقولة عن آخرين إن كانت طويلة ©؛ وجسم الحدول ذاته , 
وقائمة المراجع 5 ويسمح فى جداول الرسائل ‏ كذلك ‏ بتنظيم جسم الجدول ؟ بحيث 
فصل بين سطور :العام التقارية د 'بدرجنات متفاوتة تعن بحضها طن وانحد © أن 
سطرين » أو ثلاثة سطور حسب الحالة . 

الهوامش 

يراعى ترك هامش مقداره 6و5 سم من أعلى صفحة البحث 2 وأسفلها 3 وعلى 
جانبيها » بحيث لايزيد طول السطر الواحد على ٠٠١‏ حرفا من حروف الآلة الكاتبة . 

أما هامش الفقرة فإنه يبدأ دائماً ‏ إلى الداخل من هامش الصفحة بخمس مسافات . ٠‏ 
مسسس / 5 





مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل ب 


والهدف من ترك هذه الهوامش هو إعطاء محكمى البحوث والمحررين العلميين 


تعامل الرسائل العلمية معاملة البحوث فيما يتعلق بالهوامش 3 ولكن مع زيادة 
الهامش إلى 5 سم فى الجانب الأيمن من الصفحة بالنسبة للرسائل التى تكتب بالعربية » 
وفى الجانب الأيسر بالنسبة للرسائل التى تكتب بالإنجليزية ؛ لعمل حساب التجليد . 


تستعمل الهوامش الجانبية - فقط ‏ فى كتابة جميع الملاحظات التى يراها الباحث 
ضرورية 3 ويكون ذلك بالقلم الرصاص - بخط اليد .. وبحروف منفصلة وليست 
2 5 ضع 9 


تقسيم الكلماث 


يتعين - دائما - تجنب تقسيم الكلمات المركبة من كلمتين تفصل بينهما شرطة ( أو 
ثلاث كلمات تفصل كل اثنتين منها شرطة ) فى نهايات السطور أو فى نهاية الصفحات ؛ 
فلايجوز أن تقع مثل هذه الكلمات على سطرين » أو فى صفحتين . وتطبق نفس 
القاعدة على المعادلات . وإذا لم يمكن تجنب ذلك », فإنه يتعين إما أن تحل محل 
الشرطة (-) شرطة مزدوجة  )-(‏ وهو إجراء متبع ‏ وإما كتابة ملاحظة على الهامش 
الأيمن مقابل السطر تفيد ضرورة الإبقاء على الشرطة . 

أما قطع الكلمات البسيطة فى نهاية السطور مع طبع شرطة (-) تفيد استمرار 
الكلمة على السطر التالى فإنه يزيد من أخطاء الطباعة عند النشر » ويجب عدم اتباع 
هذا الأسلوب فى البحوث المقدمة للنشر » ولكن يمكن اتباعه فى الرسائل على أساس 
أنها لاتعاد طباعتها فى صورة أخرى . 


المسافات الخالية بين الكلمات وحول حروف التنقيط 
أولا : الكتابة بالإنجليزية 


توجد قواعد محددة يتعين الالتزام بها بشأن المسافات التى تترك خالية بين 
الكلمات ٠»‏ أو بين الكلمات ومختلف أدوات التنقيط » نوجزها فيما يلى : 
. تست 








: لاتترك مسافات خخالية فى كل من الحالات التالية‎ ١ 
. أ حول الشرطة () التى تَقسّم الكلمات المركبة‎ 
. بسط ومقام ... إلخ‎ 


ج ‏ بين مكونات العدد الترتيبى 8515665 1آةتتلده ؛ كما فى 1586 » و 220 2 
و 310 دة الخ ٠.‏ 


د- بين الرقم والكسر الاعتيادي الذى يتبعه ؛ كما فى ٠‏ ,!1 و 23,7 ... إلخ . 

ه ‏ بين الأقواس أو المعقفات ومابداخخلها . 
والتتطة- الع تنتهى_بها الجملة إن جاءت بعد علامة الترقيم : 

؟' ‏ تترك مسافة واحدة ‏ فقط ‏ بين الكلمات عندما لايوجد بينها أدوات ترقيم . 

- تأتى جميع أدوات الترقيم بعد آخر حرف فى الكلمة مباشرة دون تزك مسافات 
خالية قبل أداة الترقيم : 

تترك مسافة واحدة خالية بعد جميع أدوات الترقيم ١‏ ولكنه يفضّل - فى 
الرسائل العلمية - ترك مسافتين خاليتين بعد كل من النقطة 61100م ؛ والنقطتين 
الرأسيتين هم1آمه . 1 

ه ‏ تستثنى قائمة المراجع من القواعد السابقة ؛ حيث تُعامل كما يلى : 

أ لاتترك مسافات خالية بعد النقاط 561045 التى تلى الحروف الأولى لأسماء: 
الباحثين 0 فيكتب مثلا ‏ طاتدسرة ...م » و 10265 .1.161 ( يلاحظ وجود مسافة 
واحدة خالية قبل الاسم الأخير الذى يكتب كاملا ) و.3].5 ,8208 . .. إلخ . 





بدن 


مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل 

ب - تترك مسافة واحدة خالية بعد النقاط التى تأتى فى المواضع الأخرى من 
المراجع ؛ مثل بعد : آآخر اسم للمؤلفين » وسنة النشر » وعتوان البحث » وآخر 
كلمة ممختصرة فى اسم الدورية . 








ج - لاتترك أية مسافات خالية بين بيانات رقم المجلد وأرقام الصفحات الخاصة 
بالبحث ؛ مثل *56)3(:246-252' » إلا أن بعض الدوريات تتطلب وجود مسافة 
واحدةخالية بعد النقطتين العموديتين وقبل أول صفحة من البحث . 

ثانيا : الكتابة بالعربية 

إن القاعدة المقبولة فى هذا الشأن ‏ عند الكتابة بالعربية ‏ هى ترك مسافة طباعة 
واحدة نحالية قبل وبعد جميع أدوات الترقيم ( النقطة ع والفاصلة 2 والفاصلة المنقوطة 3 
والنقطتين الرأسيتين » والشرطة ٠»‏ والشرطة المائلة » وعلامات التخصيص » والأقواس » 
القوس ) 2 وكذلك بين أداة الترقيم وواو العطف )2 ولكن لاتترك مسافة حالية بين 
واو العطف والكلمة التى تليها . 

ويؤدى عدم الالتزام بالقاعدة السابقة إلى ظهور أدوات الترقيم إما ملتصقة تقريبا 
بالكلمات عند عدم ترك مسافة واحدة ‏ على الأقل ‏ خالية بينهما » وإما إلى ظهورها 
بعيدة بصورة غير مقبولة عن الكلمات ‏ التى يفترض أن أدوات الترقيم تنظم العلاقات 
بينها ‏ عند ترك أكثر من مسافة واحدة خالية . 

الأصول العامة المرعية فى الطباعة 

يراعى فى طباعة الرسائل والبحوث الأصول التى تراعى فى الطباعة بصورة عامة ؛ 
مثل : 

١‏ - توحيد هامش الفقرة ‏ كأن يبدأ إلى الداخل من هامش الصفحة بخمس 
مسافات ‏ فى جميع أجزاء الببحث أو الرسالة . 

. عدم تقسيم الكلمات بين الصفحات ؛ أى عدم تقسيم الكلمة الأخيرة من الصفحة‎ - ١ 


سيم 





أصول البحث العلمى 
عدم بلء فقرة فى السطر الأخير من الصفحة 3 وعدم إنهائها فى السطر الأول 
من الصفحة 5 








4 - عدم وضع عنوان ‏ منفرداً - فى نهاية الصفحة ؛ إذ يتعين أن يلحق به جزء من 
الفقرة الأولى التى تعقب هذا العنوان . 

ه ‏ عدم ترك مساحات خالية بين الأجزاء الرئيسية للبحث » ولكن يبدأ كل جزء 
جديدة . 

نظم كتابة العناوين وتمييزها 


3 سم 
٠.‏ 


يفضل - دائماً - وضع جملة واحدة على الأقل بين كل مستوبين من مستويات العناوين . 

وفى الرسائل العلمية .. يتعين فصل العنوان ‏ أيآ كان مستواه ‏ عن الفقرة التى 
تليه بمسافة أكبر قليلاً من تلك التى توجد بين سطور الفقرة » كما يفصل عن الفقرة 
التى تسبقه بمسافة أكبر قليلاً من التى تترك بينه وبين الفقرة التى تليه . أما فى 
البحوث . . فإن هذه القاعدة نادرا ماتطبق ؛ لأن معظم الدوريات تشترط أن تكون 
الكتابة على مسافتين 3660م00019-5 فى جميع أجزاء البحث . 


نظم كتابة عناوين الرسائل 
يميز بين مستويات مختلف العناوين فى متن الرسالة ‏ عادة ‏ على النحو التالى : 

2 تكتب عناوين جميع الأجزاء 0 الأقسام ع( الرئيسية للرسالة ) مثل الشناء‎ - ١ 
والمقدمة » والمواد وطرق البحث » والنتائج » والمناقشة ... إلخ ) بأحرف كبيرة‎ 
. 1131مةه فى وسط السطر‎ 65 

؟" ‏ يكتب المستوى التالى من العناوين بداية من هامش الصفحة (1656 طون1؛) على 
سطور مستقلة 0 مع بدء جميع الكلمات ( ماعدا أدوات التعريف وحروف الجر والربط 
التى تأتى فى غير بداية العنوان ) بأحرف كبيرة . 
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مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل ب 
“" - يكتب المستوى التالق من العناوين بداية من هامش الفقرة (0ع]م06ه1) ٠‏ مع 
بدء الكلمة الأولى فقط من العنوان بحرف كيبير . 
5 - يمكن ‏ عند الحاجة إلى قدر أكبر من التدرج فى مستويات العناوين ‏ إضافة 
ثلاثة مستويات أخرى كما يلى : 





أ مستوى آخر من عناوين وسط السطر يأتى ‏ فى الترتيب ‏ يعد عئاوين الأقسام 
الرئيسية التى تكون فى وسط السطر أيضا » ولكنه يميز عنها باستعمال الأحرف الكبيرة 


يي 


صغيرة : 


ب - مستوى آخر من عناوين هامش الفقرة يأتى - فى الترتيب ‏ بعد عناوين هامش 
الفقرة التى سيق ذكرها 3 ولكنه يميز عنها بكتابته ببنط مائل 75 


ج ‏ مستوى أنخير من العناوين يعرف بعنوان رأس الفقرة عهنلهع]1 طمةءجدعدم ١‏ 
وهو يبدأ من هامش الفقرة » ويكون تحته خط ٠»‏ وتليه نقطة ( . ) » ثم تبدأ الفقرة 
بعد ماشه و تفن القن : 

نظم تمييز أو ترقيم عناوين الرسائل 


عناوين المستوى الأول : تميز بأرقام رومانية ؛ مثل 1 » و ]1 » و11 .. إلخ . 
عناوين المستوى الثانى : تميز بحروف كبيرة ؛ مثل ل » و 8 » و © .. إلخ . 
عناوين المستوى الثالث : تميز بأرقام ؛ مثل 1 » و2 » و 3 ... إلخ . 
عناوين المستوى الرابع : تميز بحروف صغيرة ؛ مثل 8 » وطء وء ... إلخ . 


عناوين المستوى الخامس : تميز بأرقام بين قوسين ؛ مثل (1) » و (2) ؛ و (3) 











أصول البحث العلمى 
عناوين المستوى السادس : كيز بحروف بين قوسين 0 مثل (8) 34 و (6) 2 و(©6) 50 


ويمكن فى الرسائل المكتوبة بالعربية تسلسل العناوين بطريقة ممائلة للسابقة ؛ فتميز 
هكذا : 


عناوين المستوى الأول : تميز ب أولا » وثانيا » وثالثا ... إلخ . 

عناوين المستوى الثانى : تميز ب 2-١‏ و"!'د3ء و#-... إلخ . 

عناوين المستوى الثالث : تميز بأ-» وب-ء وج ... إلخ . 
عناوين المستوى الرابع : تميز ب( .)١‏ و(١).و(5)...‏ إلخ . 
عناوين المستوى الخامس : تميز ب (أ) » و( ب)» و( ج )... إلخ . 


المألوف التمييز بين مستويات مختلف العناوين ( سواء أكانت بالعربية » آم بالإنجليزية ) 
باستعمال خطوط أو أبناط مختلفة. وإذا اتبعت هذه الوسيلة لتمييز العناوين فإنها لاتميز 

تنتهى عناوين ال 256305 عستصصدظ8 دائما بنقطة » بينما تنتهى جميع المستويات 
الآخرى من العناوين الجانبية بنقطتين رأسيتين ( : ) ٠»‏ ولكن لاتستعمل النقطة أو 
النقطتان إذا كتبت العناوين بخط أو بنط مخالف للخط والبئط المستعملين فى كتابة 
المئن . 


نظم كتابة عناوين البحوث وتمبيزها 


لكل دورية نظامها الخاص الذى تأخذ به فى هذا الشأن » وهو الذى يجب التعرف 
البحث ؛ ولذا ... فإن العناوين تميز عن بعضها بالنظم التى سبق بياتها : 
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ترقيم مكونات المواضيع 
لترقيم مكونات الموضوع .. توضع نقطتان ( : ) قبل بداية الترقيم » ثم يتم 
الترقيم بإحدى الصور التالية : 
)2 )1 1 
)50 )م2 2 
عات © .)اع (3 عا 3.0200 


ويجب صف الأرقام بحيث تظهر النقطة أو الأقواس بمحاذاة بعضها . 


كذلك يمكن اتباع النظام السابق مع استمرار الموضوع ‏ بأرقامه ‏ دون الحاجة إلى 
الانتقال إلى سطر جديد مع بداية كل ترقيم » ولكن يتعين فى هذه الحالة وضع فاصلة 
أو فاصلة منقوطة ( إذا استخدمت الفاصلة داخل واحدة ‏ أو أكثر ‏ من مكونات 
السلسلة ) قبل كل مكون بعد الأول » مع وضع كلمة 4هة » أو 8ه حسب الحالة - 
قبل المكون الأخير . 

ولايفضل الترقيم بأعداد عربية داخل أقواس ؛ مثل : (1) » و (2) » و (3) ... 
إلخ ؛ لكى لاتختلط بأرقام المراجع » ولكن يمكن استخدام الأقواس حول الحروف 
الصغيرة (8) » و (6) » و(6) ... إلخ . 

وفى حالة تعدد التقسيم الداخلى لأجزاء الموضوع يمكن اتباع طريقة الترقيم التى 
سبقت الإشارة إليها لتمييز تسلسل العناوين » ولكن مع مراعاة عدم تكرار نفس نظام 
الحروف أو الأرقام بين العناوين وأجزائها الداخلية . 

ويفضل دائما أن يبدأ كل ترقيم ‏ أي كان مستواه ‏ من هامش الفقرة » على أن 
يعامل الموضوع كفقرة ؛ فتبدأ كل سطوره التالية من هامش الصفحة . أما بدء الترقيم 
إلى داخل الهامش بسافة أكبر مع كل تسلسل فى مستوى الموضوع » وبداية السطور 
التالية منه إلى الداخل أيضاً . . ففيه إهدار لمساحات كبيرة من صفحات الرسالة ‏ 
وتشويه لمنظرها » وتعقيد لتسلسل الموضوع الذى يمكن تتبعه بسهولة باستخدام النظام 
الذى سبقت الإشارة إليه . : ْ 


0 م مسسسسه 








ل أصول البحث العلمى 
ترتيب أجزاء البحث المقدم للنشر 

يراعى عند تقديم البحوث إلى الدوريات العلمية أن يكون ترتيب أجزاء البحث 

: الصفحة الأولى‎ - ١ 

تشتمل على العنوان المختصر 8630 عستهستم للبحث ( الذى يتكرر فى أعلى كل 
صفحة من الصفحات التى يشغلها البحث فى الدورية ) بشرط ألا يزيد على ٠١‏ حرفا 
( متضمنة المسافات بين الكلمات ) » واسم المؤلف الذى ترسل إليه جميع المراسلات 
الخاصة بالبحث ٠‏ وعنواته » ورقم تليفونه » وكذلك رقم الفاكس الخاص به . 

: الصفحة الثانية‎  ” 

تشتمل على عنوان البحث 6 والأسماء الكاملة لجميع مؤلفى البحث وعناوينهم 
الوظيفية 43 ومسافات خخالية لتسجيل تاريخ تقديم البحث للنشر 2 وتاريخ قبول نشره : 

٠ : الصفحة الثالثة‎ ٠" 

تتضمن هذه الصفحة التذاييل بالترتيب التالى : مصادر تمويل البحث ( إن وجدت ) » 
ورقم البحث ‏ كورقة علمية ‏ فى محطة البحوث أو المعهد العلمى الذى أجرى فيه » 
المؤلف الذى ترسل إليه المراسلات الخاصة بالبحث ورقم الفاكس الخاص به ء 
والاختصارات التى تكون من تأليف الباحث » التى يأتى ذكرها فى البحث أكثر من 

5 الصفحة الرابعة : 

تشتمل على خلاصة البحث . 

ه ‏ الصفحة الخامسة والصفحات التالية : 
تشتمل على مان الب لبحث والشكر . 
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مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل سس 

1١‏ مراجع البحث : قد تبدأ فى صفحة جديدة ٠»‏ وقد تلى الشكر مباشرة حسب 
نظام الدورية . 

 '٠‏ عناوين الأشكال ١‏ تكتب عناوين جميع الأشكال فى صفحة مستقلة 3 أو 
أكثر من صفحة إذا لزم الأمر . 

- الجداول مرتبة » كل فى صفحة مستقلة . 

4 الأشكال ذاتها ‏ مرتبة - كل فى صفحة مستقلة . 

يتم تجهيز الأشكال بحيث تلصق على ورق من نفس مساحة الورق المستخدم فى 
الصفحات الأخرى للبحث ( أو تترك بمفردها ) » وتثبت كل صفحة من صفحات 
الأشكال ( أو كل شكل مفرد ) على ورق مقوى من الخلف بنفس المساحة ٠‏ مع 
حماية كل شكل منها بغطاء ورفى : ويكتب على المظروف من الخارج عبارة غ20 100 
هع" ؛ حتى لاتتعرض الأشكال للثنى أو الطى أثناء تداول المظروف ( عن .عسل 
.5 .801 .عم5 6مؤ9ا ) . 
ترقيم صفحات البحث أو الرسالة 

أولا : البحوث 

يراعى مايلى : 

- ترقم جميع صفحات البحث بالتسلسل » مع وضع الجداول والأشكال  مرتبة‎ ١ 
» فى نهاية البحث ( بعد قائمة المراجع ) ويستمر الترقيم فى الجداول بصورة عادية‎ 

بينما لاترقم صفحات الأشكال . 

.- يكون الترقيم فى الركن العلوى الأيمن » ويسبق الرقم - فى كل صفحة‎ - ١ 
الاسم الأخير لمؤلف البحث . فمثلا يكتب فى الركن العلوى الأيمن من: الصفحة‎ 
أو 5 .21 6 أآلذظ حسب عدد المشاركين فى‎ ٠» الخامسة 5 ذألى » أو 5 53360 0صة ثلث‎ 
. البحث‎ 


سس 











أصول البحث العلمى : 
أما صفحات الأشكال فلايكتب على جانبها الأمامى ( جانب الشكل ) أية 
بيانات ٠»‏ بينما يكتب على الجانب الخلفى لكل واحد منها اسم الباحث » وعنوان 
البحث المختصر » ورقم الشكل . 
ثانيا : الرسائل 


يراعى مايلى : 

١‏ يكون ترقيم صفمحات الرسالة بأرقام عربية ( إنجليزية ) قلةتعستد!! عتطدعم 
(1ء و2 »ء و 3 ... إلخ ) ابتداء من الصفحة الأولى من المقدمة » وبحروف 
رومانية صغيرة (1» و كذء و ذقذ... إلخ ) قبل ذلك . 

. تأخذ صفحة العنوان الرقم 1 ولكنه لايكتب عليها‎ - ١ 

٠‏ تكتب أرقام الصفحات إما فى ركنها العلوى الأيمن على بعد ١,8‏ سم من 
جانبى الصفحة » وإما فى منتصف الصفحة فى الهامش العلوى على بعد ١,6‏ سم من 
حافة الورقة . ش 

تأخدل الصفحات التى تبدأ فيها أجزاء الرسالة الرئيسية ( المقدمة » والمواد وطرق 
البحث ... إلخ ) أرقامها الخاصة بها » ولكنها تطبع فى منتصف الهامش السفلى 

. تأحذ كل صفحة  حتى ولو كانت كبيرة ومطوية  رقماً واحداً‎ ٠ 

5 فى حالة حذف بعض الصفحات بعد انتهاء الترقيم تأخذ الصفحة السابقة 
للصفحات المحذوفة أرقام الصفحات المحذوفة ؛ فمثلا .. إذا حذفت صفحتا 32 » 
و 33 تأخذ صفحة 31 الرقم 31-33 . 00 

وفى حالة إضافة صفحة بعد انتهاء الترقيم فإنها تأخذ رقم الصفحة السابقة لها 
مضافاً إليها حرف 8 » ثم حرف 8 . . . وهكذا ؛ مثل 178 » و 176 بعد صفحة 17 . 

ولكن يجب تجنب اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب قدر المستطاع بتوخى الدقة والحذر 
:من البداية . 
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مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل 

8 - تعامل الرسائل العلمية المكتوبة بالعربية نفس معاملة الرسائل المكتوبة بالإنجليزية 
فيما يتعلق بنظام ترقيم الصفحات » علما بأن الصفحات التمهيدية التى تسبق المقدمة إما 
أن تكون الحروف العربية بترتييها الهجائى العادى » أى : 1» ب عشاءاث... إلخ - 
وهو النظام المفضل - وإما أن تكون بترتيبها الأبجدى . أى : أ. ب » ج ٠»‏ د. 
إلخ . ولتسهيل تذكر الترتيب الأبجدى فإن الحروف ترتب فى صورة كلمات » هى : 
أبجد ‏ هوز - حطى ‏ كلمن - سعفص - قرشت - ثخذ ‏ ضظغ . 
تقديم البحث للدورية 


تتطلب معظم الدوريات العلمية تقديم نسخة البحث الأصلية مع صورتين جيدتين 
منه أو ثلاث » وكذلك ضرورة توفير نسخ من جميع الأشكال التى يتضمنها البحث فى 
جميع نسخ البحث المقدمة للدورية . ترسل النسخ إلى هيئة تحرير المجلة مرفقة بخطاب 

ويحتفظ الباحث لئفسه بنسخة أخرى كاملة من البحث تتضمن كافة الحداول 
والصور والأشكال الأصلية ٠.‏ 

وعلى الباحث التأكد من وضوح جميع صفحات نسخ البحث المقدمة لهيئة تحرير 
المجلة » لأن عدم استيفاء هذا الشرط قد يعنى إعادتها إليه دون تحكيم » مع مايعنيه 
ذلك من تأحير فى النشر . 

وتقع على المؤلف مسئولية خلو البحث من الأخطاء اللغوية » والمطبعية » مع توفر 
عنصر الدقة فى جميع الأرقام والبيانات الواردة فيه » ومطابقته لشروط النشر فى 
الدورية المتقدم إليها » علما بأن الدوريات العلمية العاللية تعتذر ‏ عادة ‏ عن عدم نشر 
البحوث. التى تتطلب تعديلات وتنقيحات كثيرة » حتى وإن كانت البحوث ذاتها ممتازة . 

وإذا رغبّ المؤلف فى إخفاء هويته عند تحكيم البحث لزم طلب ذلك من هيئة تحرير 
المجلة فى خخطاب التقدم للنشر » مع مراعاة عدم ذكر اسمه فى الركن الأيمن العلوى 
من صفحات البحث . 


6 سد 








ل أصول اليحث العلمى 

يخطر الباحث ‏ بعد ذلك -.من قبل هيئة تحرير المجلة بتسلم الببحث وإرساله 
ذلك . 

ويتعين على المؤلف إجراء التعديللات التى يقترحها محكمو البحث 2 أو التقدم إلى 
هيئة تحرير المجلة بخطاب يشرح فيه وجهه نظره التى قد تأخذ بها المجلة أو ترفضها . 
كما يتعين مراجعة ( بروفات ) البحث بدقة تامة فور تسلّمها من المجلة . 

هذا .. وتفضل معظم الدوريات العلمية العالمية ‏ حاليا ‏ أن يرفق بالنسخة الأخيرة 
الكاملة من البحث ( بعد تعديله وإقراره ) قرص كمبيوتر 516]16ذ0 يتضمن جميع أجزاء 
البحث . 

:يتم تقييم البحث من قبل الدورية التى قُلَمٌ للنشر فيها . ولكل دورية نظامها 
الخاص بعملية التقييم .. عادة مايقوم المحرر العلمى للدورية بعمل تقييم مبدئى عن 
مدى صلاحية البحث للنشر فى الدورية من حيث الشكل العام والملوضوع ؟ فإن كان 
متفقا مع نظام الدورية أرسل إلى اثنين من المقيّمين المتخصصين لإبداء رأيهما فيما 
يتعلق بصلاحية البحث للنشر . وإذا اختلف رأى المحكمين فى البحث فإنه يرسل إلى 

يندر أن يخلو البحث من التصحيحات والتعديلات التى يقترحها المحكمون مهما علا 
شأن مؤلفى البحث . وعلى المحكم أن يبدل قصارى جهده لإخراج البحث فى أفضل 
صورة ممكنة 3 وفى المقابل 37 على المؤلف أن ينفذ مقترحات المحكم بصدر رحب . 
دونما مجادلة أو تأخير . 

دور المقيم 

للمقيمين الحق فنى إخفاء أسمائهم أو إظهارها » ولكن دورهم يجب أن يتسم 
بالحيدة التامة فى عملية التقييم ؛ فلاهجوم ٠»‏ ولا إفراط فى المدح يخرج بالتقييم. من 
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مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل ب 
النقد الموضوعى إلى الانفعال . ويمكن لأى مقيم اختبار دخيلة نفسه حول عملية 
التقييم بسؤال نفسه عن مدى استعداده لإظهار توقيعه على نسخة تقرير التقييم التى 
ترسل إلى مؤلف البحث . ولكن يظل من حق المقيم إخفاء اسمه أيا كان تقريره ؛ 
فالسرية التامة هى الأساس فى عملية التقييم . 

إذا اقتصر المقيم على محاسبة المؤلف وإيراز عيوب البحث فقط فإن نقده يكون 
سلبيا » ولكن الدور المطلوب من الناقد هو النقد الإيجابى الذى يكون هدفه تقويم 
وإصلاح البحث دون مبالغة فى إبراز العيوب ٠‏ أو محاباة بإبراز الحسنات . 





إن تقارير المقيمين عن البحوث إما أن تكون مشجعة ومثابة خخبرة تعليمية لمؤلفى هذه 
البحوث » وإما أن تكون محبطة لهم ومثيرة لحنقهم . 

ولذا .. فإنه تقع على هيئة تحرير الدوريات العلمية مسئولية وأمانة اختيار المقيّمين 
ممن يتميزون بسعة الاطلاع العلمى ٠»‏ والعلم باللغة وأسرار ألفاظها وتراكيبها » مع 
الحنكة التى لاوسيلة لها إلا بالتدريب والمران . 

وعلى الناقد أن يراعى حقوق ومشاعر الآخرين فى نقده » وإذا وجد أخطاء لغوية 
فى البحث فعليه التأكد من خلو ملاحظاته من أخطاء ممائلة . وإذا كان النقد الموجه 
إلى البحث أطول ثمأ ينبغى فإنه لاتفيد الإشارة إلى ضرورة تلخيص البحث ٠»‏ بل يتعين 
إبراز النقاط التى يجب أخذها فى الحسبان لتحقيق ذلك . 

وعلى المقيم أن يضع فى اعتباره أن النقد غير البثاء ‏ حتى ولو كان موضوعيا - 
سيؤدى - تلقائيا - إلى عدم استجابة المؤلف له » وتترتب عليه إما محاولة المؤلف نشر 
بحثه فى دورية أخرى »2 وإما صرف نظره عن نشر البحث كلية » بالرغم من احتمال 
.. تضمن البحث لنتائج هامة . 

يجب أن تتم عملية التقييم فى خلال أسبوعين ‏ على الأكثر - من تسلم البحث . 
وإذا توقع المحكم عدم قدرته على الانتهاء من تقييم البحث خلال هذه الفترة وجب 
عليه إخطار هيئة تحرير المجلة بذلك . وإذا كانت لديه أسباب تمنعه من تحكيم البحث 
يتعين عليه إعادته إلى المجلة بأسرع مايمكن . 
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أصول البحث العلمى 
تجرى عملية التقييم تبعآ لمتطلبات الدورية ونظامها الذى يجب أن يكون المقيم ملماً 
به . وكثيراً ماتّرسل الدورية بنسخة من شروط النشر فيها ‏ إلى المقيم - مع البحث 
المطلوب تقييمه . 
وعلى المقيم أن يسأل نفسه ‏ أثناء عملية التقييم - الأسئلة التالية : 





١‏ هل سبق نشر نتائج هذا الب لبحث فى صورة أخرى ؟ 
 '١‏ هل تصلح كل أجزاء البحث للنشر ؟ 
٠“‏ - هل من الأفضل نشر البحث فى دورية أخرى تكون أكثر مناسبة له ؟ 
4 هل عرض البحث بصورة جيدة ؟ وتكتب المقترحات البسيطة للمقيم بالقلم 
الرصاص على صفحات البحث . 
هل رتبت أجزاء البحث بصورة مناسبة ؟ وهل أهملت بعض الأفكار التى كان 
يتعين إبرازها » أو أبرزت بعض الأفكار بصورة مبالغ فيها ؟ وهل يوجد بالبحث تكرار 
غير ضرورى ؟ 
هل يمكن تحسين الأشكال ؟ 
6 هل توجد. أخطاء فى الحقائق العلمية » أو فى الحسابات » لو فى التخايل 
الإحصائى » أو فى التفسيرات ؟ 
4 هل الطرق المتبعة فى الدراسة جيدة ؟ 
ال ع ا ل 
ومن أهم النقاط التى يجب أن يركز عليها المقيم دقة النقل عن الآخرين » وعدم 
إهمال الإشارة إلى الدراسات السابقة فى نفس الموضوع ؛ لأن أخطاء كهذه يمكن أن 
تسىء إلى أبحاث الآخرين ٠»‏ وتعطى للمؤلف حقوقاً ليست له بخضوص أسبقية 
التوصل إلى النتائج التى يعرضها . 
سس 19 0 





مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل دا 

ولذا .. يجب على المقيم الإصرار على تصحيح أخطاء النقل عن الآخرين » 
وعرضها مصورة سليمة » مع عدم إهمال ,الدراسات الكلاسيكية فى نفس الموضوع . 
كما يجب ألا يشعر بالحرج من تصحيح بيانات البحوث التى تخصه هو شخصيا إذا 
وردت الإشارة إليها فى البحوث التى يقوم بتقييمها ( #عكة/ةا وآخرون 19197 ) . 

دور المؤلف 

يجب أن يأخذ المؤلف ملاحظات المقيم بجدية وعلى أنها وضعت بغرض تحسين 
البحث » وعليه ألا يبدأ حواراً معه بهدف تفنيد آرائه والرد عليها نقطة نقطة . ويحدث 
أحيانا أن يفشل المقيم فى استيعاب أمر ما فى البحث ٠»‏ وعلى المؤلف ‏ فى حالات 
ا ا اا الذى لم يكن واضحا بما فيه الكفاية . 


على المؤلف أن يقوم بإجراء كل التعديلات والتصحيحات التى يقترحها المحكمون . 
ولكن إذا شعر المؤلف بأن بحثه قد أسىء فهمه فإنه يمكنه التظلم بذلك إلى هيئة تحرير 
المجلة التى قد تنظر فى التظلم مباشرة » أو تُرسل البحث للتحكيم بمعرفة مَحَكَمَين 
آنخرين » ومن ثم يكون قرارهما نهائياً . 
الرموز المستخدمة فى إجراء التصحيحات 


تستخدم الرموز التالية فى إجراء التصحيحات » سواء بواسطة المقيمين على نسخة 
البحث المقدمة للتحكيم » أم بواسطة المؤلفين على ( بروفات ) البحث قبل ظهوره فى 
صورته النهائية المنشورة . 


لدم أصول البحث العلمى 
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قائمة بالرموز المستخدمة فى إجراء التصحيحات على نسخة البحث المقدم للنشر و ( بروفاته ) 5 


ونوضح - فيما يلى ‏ مثالا لكيفية إجراء التصحيحات بالاعتماد على قائمة الرمور 
التى سبق بيانها ( عن 061562 عمامل2 التعمتسه6007 .11.5 1981 ) . 


سساءع 50 











مراحل إعداد ونشر البحوث والرسائل. ا 


ع5 ع © .كم8 كنفقم ممم لت 


ع 0ق سعاملمم ادعرأتهع علد 75 تقعغوصة اوم 0025 )1 
ماعط ل عرواعط “ وممعء اعمناعمممم ا 701000 لزهة سي يلد 
لل سوم لعسمع!ا_عدتة ييا ع1 رؤوعم عطا مه 5ق3ه 60 
ماعب عمتامام عه وعمهوعة ود اكد عط 6ه ممعم 
2 1/2 ععطاقء عتغيه لإغط) برعكمع؟ تاه صذ كرعلمع اهم م 
“بي كرمطها فت كرمأألء 'عع7ؤأه همع للنامطد عم )1 
ما لعلرمموعمرمقء كآمممم عطز تفط معد مه لالأعلطء ععم عزوو 
اععررمت كفت معدم لعنمرط علا أقط) انط ,لإصرك عاك 


نتم فمه . عمعطة_عمعس اعمس ! عطئ ه الى لبن 5 
ريز ع1م1! عبط لعموء بوعل 00 كوك مومعو أقط 0 





عصمرط وعلط م لعروععد كبرء) عط معطم لمق ,كم 
مه )زم لعبعااة عه 5ع العم طاناة طوع لعاالكممء نوعلا 
/ عطا طاذة كزمممم لمو0 .تاذل تكمممهعم سه عزعطا 
لهدمزؤوع201م ‏ انمد ع اطأوومبرصط عاع 0 ,عووعة ع0 0 
©/د 7 د ل _5301) مطس معصن لعزفامصسة عمعه ‏ ك5ولدعم 
ككقءلز ‏ لإلتقام أللعم5 صغعطا؟ لمة ,ممتئدعسلء 5'تعاملط 
أه لإطجمعومطمه غط1 كموعم 04 مطلاععممء عط صا نّ 
ع ععلصنا كقط لإمتاضعء أكهما عط عه 14‏ للعتطه ,طكتاممع 
علد آتامنا ومتسبعية بوعلح كوس ,عومقط عل6! عدمع 
تصق لمة ,لمقمملاء1 5'ومعماه1 5ه ومنوءتاطنام عط 
وعم عاطوعلتكممه طاتيد اعون مععا عنقط اعتطم ,كلها 
لمكن لإأكنام أبعم عرعم ,كتطعز 80 أكهم ع +40 يقلن 
-سوعم © لاعةمصردة ع1" بعقام |51 رعق 5255 عط وه 
عط 0غ لعانإطامقة ع5 لإقم عحفقط 6 كه عة1 50 ,لإإلمةا عن 
له ,سعممعء ممعم لقده دوع 4م 5ه ككقاء 8 2ه طانناممع 
-لمص عه دوعماععممء عط بده عنم اقل سعط 0) كز )ا 
عط هذ لمنه؟ مععط علقط 7 »> مم11 مكسامم معج/؟9 
-معع لإمقم 2م80 .لتم عمل لاه لاائة 4 مق عاطتظ 
وعاطز8 عهط موق غطا لالامعنايوء5 كدنن )1 ومملندع 
عامج عه عقعة صم ,بلتطالمعاى اناه اطوتمط عمعيع 
عه لهذ رلدة) 'اتامعدوء عع الإم .ععسمع عام المامعص اح 
-ممم صعكاه عع لمة ,كاأزعا أععأرعمصذ سه لعامع 
ا مطبس عدوم كه روسعلد غط) أععد 16 1260 
2/0ع للمترعه 3 أقلا لعنداعع 15 مم5 اا 
ماسر/ 0 جد اعفار د عه عأ غط) عوس مطيير ,لإمقدم ف 
ععوقة ‏ لقناماعدمء عط طغزس لعادنع 15ل عوك مقط 
طعتطبط مقحدمي ععه سصقمر أه رمتس عذا 1 ودمة 0 
ممم عملوموصروء عذا منطز لعتصتاط ,لمفعط 0 عطه 
ه لعتعالة لمن #عمطمناذك أه كود لصقطويط ععط عأاتطب 
ربارماريلل 2# مدا , عمتنمت ملاعو علا طءنطزملا ,عاطزق8 عط مذ ععمعادعة 
0 عمتطقد كناطا ين بعمعقل - 4ه لمعاكصا بوككةا لوقع أذ اقطا(0/)) 
لمعاكدة "امه؟ لإا القطق ع5 2 وعد عيءما عطا 
ا امم لممد عط ".لمره1 بوط عط القطد عط فضو" 6ه ل 
عمط هذ ععتصمم ك5'عملا عطة ععلمد8 روط ل نا 
م رامعل مقتسسمء طامع عو عط!ا | لماعم د ,1632 هآ 5 01م ة) 
رجهدين :1 اعم ولط م لمعم موس ع 29 


انموذج بوضح كيفية إجراء التصحيحات فى بروفات البحوث . 


00 ؟ سس 


لل أصول البحث العلمى 
مراجعة وتصحيح ٠‏ بروفة » البحث قبل النشر 


بعد قبول البحث للنشر ترسل هيئة تحرير المجلة إلى الباحث نسخة من « بروفة ) 
البحث قبل ظهوره فى الدورية - وهىي التى تعرف بالتجربة اللوحية 2015م ناءلاناع - 
بهدف مراجعتها بدقة بالغة ؛ لأن جميع الأخطاء التى لايتم تصحيحها فى هذه البروفة 
تظهر فى البحث المنشور وترتبط باسم مؤلف البحث بعد ذلك ؛ وعليه فقط تقع 
مسئولية تصحيح تلك الأخطاء . 





على المؤلف أن يراجع كل شئ فى البروفة بدقة تامة » مع توجيه اهتمام خاص 
لهجاء وأسماء الأعلام » ودقة الاقتباسات وامراجع » والمعادلات الرياضية والكيميائية » 
وكذلك دقة كل الحقائق والتواريخ والبيانات » وصحة الإشارات إلى الجداول 
والأشكال والمراجم » ومحتويات الجداول » والرمور والاختصارات » ومواضع تقسيم 
الكلمات فى نهايات السطور ٠»‏ وكذلك الأخطاء المطبعية من أمثال أخطاء الهجاء ١‏ 
وترك سطور أو فقرات أو مراجع كاملة . 

ويجب ألا يحاول المؤلف ‏ فى هذه المرحلة ‏ إجراء أية تعديلات فى البحث بخلاف 
التعديلات البسيطة جدا ؛ لأن الإكثار من إجراء تعديلات وإضافات لم تكن موجودة 
فى نسخة البحث التى أعدت منها ( البروفة ) يعنى زيادة كبيرة فى تكاليف نشر البحث ؛ 
وزيادة فرصة حدوث أخطاء جديدة » مع احتمال حدوث تأخير فى موعد نشر البحث . 

كذلك يجب عدم إضافة أية بيانات جديدة إلى البحث المقبول للنشر خلال مرحلة 
تصحيح ( البروفة ) » دون الحصول على إذن سابق من هيئة تحرير الدورية ؛ لأن 
ذلك يعد تصرفا غير أخلاقى . وإذا حصل المؤلف على إذن بإضافة مادة علمية جديدة 
فإن ذلك يكون فى صورة '2«نالمء800“* ( ملاحظة مضافة أثناء. المراجعة 20060 2016 


5005م عستتداك ) مؤرخة . 


ممسحسي ,0 ١‏ سدم سس سس و بن سس ا ا ا 


الفصل الثامن 


نشر البحوث فى المإنقرات العلمية 


تضع المؤقرات العلمية شروطا لقبول إلقاء البحوث فيها . وبينما تكتفى بعض 
الهيئات أو الحهات المنظمة للمؤترات بنشر مستخلصات البحوث التى تعرض فيها ٠‏ فإن 
بعضها الآخر ينشر البحوث الكاملة فى وقائع خاصة بالمؤتمر . وتقوم الجهة المسثولة عن 
تنظيم المؤتمر بتحديد تواريخ نهائية ثابتة لإبداء الرغبة فى المشاركة فى المؤتمر » ولإرسال 
مستخلص البحث » ثم لإرسال البحث ذاته كاملا . .. إلخ . 
المستخلصات 


تخضع المستخلصات التى يقبل إلقاؤها فى المؤتمرات العلمية لقواعد صارمة تتعلق 
بطريقة إعدادها ؛ ذلك لأنها يُستنسخ ‏ عادة ‏ على الصورة التى قدمت عليها عند 


نشرها . 

وثرسل الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمرات - للمشاركين فيه بأنموذج خاص » 
يحدد فيه مربع أو مستطيل بأبعاد معينة ليكتب فيه مستخلص الدراسة ؛ بحيث 
لايتعداه » كما تشترط تلك الجهات ‏ عادة ‏ أن تكون كتابة المستخلص فى الأنموذج 
الأصلى المرسل إلى الباحث » وليس فى صورة منه . 
ومن شروط تقديم المستخلصات للإلقاء فى المؤتمرات العلمية ‏ عادة ‏ مايلى : 
١‏ كتابة عنوان الدراسة تحت المستطيل ( الذى يترك لاستعمال الجهة المنظمة 


07 ؟ سمه 








للب أصول اليحث العلمى 
للمؤتمر ) مباشرة . ويكون العنوان كله بالأحرف الكبيرة » ويبدأ من الهامش الأيسر 
١‏ - كتابة أسماء المؤلفين وجهات عملهم ( ال مسنانزط ) على السطر التالى من بداية 
الهامش الأيسر ٠‏ مع ترك مسافة واحدة بين السطور 3660م510816-5 ٠‏ ووضع خط 
تحت أسماء المؤلفين . يكتب كل اسم منها بالصورة الطبيعية ( الاسم الأول » 
فالأوسط ء فالأخير لكل مشارك فى الدراسة ) . وتوضع علامة نجمية عأقلتعاقة أمام 
اسم المؤلف الذى سيقوم بإلقاء الدراسة فى المؤتمر . 


“" يبدا المختصر ذاته فى السطر التالى مباشرة بعل خمس مسافات حروف من 
الهامش » مع استمرار الطباعة داخل المربع أو المستطيل المخصص للمستخلص وعدم 
الخروج عنه . ويبين شكل ( 8 - ١‏ ) نموذجاً لطريقة كتابة مستخلصات البحوث المقدمة 
للنشر فى المؤتمرات » توضّح فيه شروط إعداد المستخلص ذاته . 
11514 الاطماتلذة) 


5م 21111 ,لخلالاالة 85115 708 70221817 
2017 501613 قق21علنة ..ل_ورعع تفعة عمه8505 امه *11#عس1ء8512 11عع606 
4 ذلا .4163820125 وعع56162 1102111111151 

11 عط عمسذلس1اعم1) عع23عوط35 عساعده عط .م0عط115طلنام تاعطتز 
5 97إ1غع2ه 08232521811756 مطم ممع 1ل مناوءع ه56 5111 (عمه11تتط سه 
-11 25 .و21181:12151فن 815 7111-55 عقطغ غعصقع2ممسة 15 غ1 ملعغ ‏ 1سطند 
5 غ2125) 41 ه22 1_31152025ه0_قعمقه غقطءغ جل0ع 1015222 
أصعدع 2م 7111 تامطغنحة طعخطه معغعمع1201 مع * ع151مة 35 سه طغلم رعوع1ع 
انع عغطع أقطع قسصة زووع2002 11ن2 عغطع 57 04ع0ه2011 , (ععمقم فطع 
2207٠‏ 2236604غ11115) قمع2م5 5 0عغ228ه120 رعد11 غيعتمم عغطخ ده عمعروعو 


شكل ( ١-8‏ ) : تموذج لطريقة كتابة مستخلصات البحوث المقدمة فى المؤتمرات ٠‏ توضح فيه شروط 
إعداد المستخلص ذاته . 
الشرائح وإعدادها 


تستخدم الشرائح 511085 عند إلقاء البحوث فى المؤتمرات العلمية ؛ لتوضيح أى نوع 
من المعلومات التى يرغب فى توصيلها إلى المستمعين . وقد .تكون الشريحة لصورة 


سسسب ,أ/ 0 ؟ 








نشر اليحوث فى المؤتمرات العلمية للد 
فوتوغرافية » أو لرسم بيانى » أو جدول » أو مجرد جملة تفيد فى جذب انتباه 
ترسيخ فكرة ما فى ذهن المشاهد . 

يجب أن تكون الشرائح المعروضة موضوعية وليست خارجة عن موضوع البحث . 
كما يجب أن تكون مجهزة ومرتبة جيدا . وعلينا أن نتذكر أن الشرائح الرديئة تعطى 
انطباعا سيعاً لدى المشاهد » إلى درجة أنه يكون من الأفضل للمتحدث عدم عرضها 
على الإطلاق . 


يفضل دائما استخدام الرسوم البيانية والهستوجرامات عن الجداول » وأن تكون 
عناوينها قصيرة . ولكل منها شروطه الخاصة : فيجب ألا يزيد عدد المنحنيات فى 
الشريحة الواحدة على اثنين أو ثلائة » ويفضل ألا تكون متزاحمة بحيث تسهل 
دراستها . كما يفضل ألا يزيد عدد الأعمدة فى الهستوجرامات على ستة أو ثمانية 
أعمدة . كذلك يجب ألا يزيد عدد القيم الموضحة فى الجداول على عشرين » وأن 
تكون تذاييلها قليلة وقصيرة . 

وتْفصّل - فيما يلى - الشروط التى يجب توافرها فى الشرائح المعدة للعرض فى 
المؤتمرات العلمية : 


١‏ يجب أن تكون جميع الشرائح متجانسة .. فإما أن تكون أبيض وأسود » وإما 
ملونة . وفى حالة الاستقرار على الشرائح الملونة فإن الأرقام الموضحة فى الجداول 
والرسوم يجب أن تكون ملونة كذلك . 

١‏ - يجب قصر كل شريحة على فكرة واحدة » ويفضل عرض مجموعة من 
الشرائح المتتابعة التى توضح مجموعة من الأفكار الخاصة بموضوع واحد عن عرض 
شريحة واحدة معقدة . 

“"' - يتم ترقيب الشرائح حسبما يلزم لشرح الموضوع ؛ فمثلا . . تعرض الشرائح 
الخاصة بمواد وطرق البحث فيما بين شرائح النتائج إذا كانت تلك هى الطريقة المفضلة 
لعرض الدراسة . 


لل أصول البحث العلمى 

؛ - اقتصار كل شريحة على حد أقصى من الكلمات أو النقاط التى يرغب فى بيانها » 
وهى تكون فى حدود ٠١‏ كلمة » و" أعمدة فى الجداول » و "١ ٠١‏ رقما خاصاً 
بالنتائج » و 4 منحنيات فى الرسوم البيانية . وإذا كان من الضرورى عرض كثير من 
النتائج معا بصورة أكثر تعقيدا .. لزم توزيع أوراق تشرح الموضوع ؛ ليستعين بها 
الحاضرون فى متابعة العرض . 

6 ضرورة وضع عناوين للنتائج المعروضة » ولكن مع اختصارها واقتصارها على 
الكلمات الرئيسية . 





١‏ - إذا رُغب فى استعمال شريحة ما أكثر من مرة فإنه يتعين الاستعانة بأكثر من 
نسخة منها بدلاً من الرجوع إليها أثناء العرض . 

/ا - يجب أن تكون الأرقام والحروف المعروضة فى الشرائح بحجم مناسب . 
ويمكن القول ‏ بصورة.تقريبية - إن الشرائح تكون مناسبة للعرض » ويكون من السهل 
على الجالسين فى آخر القاعة متابعتها إذا أمكن قراءتها وهى ‏ أى الشرائح ذاتها ‏ على 
مسافة 16 سم من العين . 

والقاعدة عند تحضير الشرائح هى أن تكون اللوحات المجهزة لهذا الغرض واضحة 
للعين جيدا على مسافة تعادل ستة أمثال طول الرسم أو الجدول . فمثلا .. إذا كان الرسم 
يملأ مساحة ١0‏ < 77 سم فإنه يجب أن يرى بوضوح من على مسافة ١4٠‏ سم . 


4 يجب ألا يزيد الحد الأقصى لسافة العرض على 8 أمثال ارتفاع شاشة العرض . 
فمثلا .. تظهر الصورة التى يبلغ عرضها ١,8‏ مترا بوضوح من مسافة ١4,”‏ متراً . ' 
ولكن لكى تظهر الحروف والأرقام بوضوح من مسافة ١4,”‏ متراً فإن أطوالها يجب ألا 
تقل عن 7,8 سم . 

4 - وعند إعداد اللؤحات التى يراد جعلها فى صورة شرائح فإنه يتعين تحضيرها 
بالمواصفات المبينة فى جدول (8 - ١‏ ) . 

ويجب أن يكون عرض وطول اللوحات المعدة لتحضير الشرائح منها بنسبة ؟ : " ؛ 
لتتناسب مع أبعاد الشرائح التى تكون 55 << ”" مم . 


شان 





نشر اليحوث فى المؤتمرات العلمية سس 


جدول (8- ١‏ ) : أبعاد اللوحات المعدة لتحضير الشرائح منها ‏ والأبناط التى تستخدم فى الكتابة قيها . 








البنط (1) طول الحرف أو الرقم ( مم ) أبعاد اللوحة ( سم ) 
٠‏ ر(عالاء) 30> ارش * ار 
١‏ (دعام) كن ا ع ارلا 
14 8 /ار11 * قرم 
1 05 ج15 * و١١‏ 
١1,4 > 1١4 5 73‏ 





(1) تشير كلمتا عأثآء » و 2168 إلى البتطين المستعملين فى الآلات الكاتبة الإنجليزية ذات الحروف الصغيرة 
( بنط ٠١‏ ) والكبيرة ( بنط ١7‏ ) على التوالى . 

٠‏ - يُحسب الحد الأدنى لطول الحرف أو الرقم بقسمة طول اللوحة على 5 ؛ 
فمثلا إذا أردنا عمل شريحة لنبات وكان أطول بعد يرغب فى تصويره من هذا النبات 
هو 10 سم .. فإن الحد الأدنى لطول الحروف التى تستتخدم فى تعريف النبات 
( ال 1أ56ة[ ) يكون 94٠‏ +6" - 0,! سم لكى تظهر بوضوح . ويتعين فى جميع 
الأحوال ملء الشريحة جيداً باللوحة أو بما يراد تصويره . 

١‏ - ومن القواعد الهامة التى يتعين مراعاتها ‏ عند تحضير اللوحات التى تعد لعمل 
شرائح ‏ عدم محاولة عرض كلمات أو حروف أكثر تما يمكن بيانه فى أى من المساحات 
التالية مع أطوال الحروف البينة مقابل كل منها : 








المساحة ( سم ) طول الحرف ال عكةه 10862 ( مم ) 
6 ا ارلا كل 

1 »كرما ا 

ج10 114 14 


فعئد عرض هذه البيائات باستعمال شرائح 6 مم 2 فإن ال حروف والأرقام 
تظهر فى جميع هذه الحالات بطول 1,8 سم 1 بفرض عرضها على شاشة بأبعاد 
١,4‏ * را م . 


أصول البحث العلمى 
وإذا استخدم مزيح من الحروف الصغيرة غ638 105/65 والكبيرة 6251121 يفضل أن 
تكون المساحة 0 كا "رلا سم . 








1١‏ يحسن دائما تقليل عدد الكلمات مع تكبيرها .. فإن ذلك يكون أوضح 
للمشاهد ؛ فيلزم مقاومة الرغبة فى بيان أكبر قدر من المعلومات فى اللوحة » وإن لم 
يمكن توضيح الأمر المرغوب فى توضيحه جيدا وببساطة فإنه يتعين تجزيئه على أكثر من 
شريحة . ويجب تذكر أن وجود مساحات خالية فى الشريحة يجذب انتباه المشاهد إلى 
الرسالة التى يراد إيصالها إليه . 


١‏ يفضل كذلك ضضم الأرقام معا مع تكبيرها بدلاً من جعلها متباعدة وصغيرة ؛ 
لتسهيل متابعتها . 

1١‏ - يكون من الأفضل دائما عرض النتائج فى صورة رسوم أو أشكال بدلا من 
الجداول كلما أمكن ذلك . 


6 يمكن فى كثير من الأحيان تجرىء التتائج المعروضة فى جدول واحد مزدحم 
على أكثر من جدول ٠»‏ ليمكن الالتزام بقاعدة عدم زيادة الأعمدة على ستة » وعدم 
زيادة أرقام النتائج على ثلاثين فى الشريحة الواحدة . ولتتذكر أن المشاهد يمكن أن 
يستمع أو يقرأ » ولكنه لايفعل كليهما فى وقت واحد . 

7 يجب ألا تزيد مساحة الجداول ذاتها ‏ المعدة لعمل شرائح لها على " ءا 4 سم 
مع طباعتها باستخدام آلة كاتبة ذات حروف عاتآة ( بنط 1٠١‏ )» واستتخدام ورق طباعة 
أبيض من نوعية جيدة يخلو من أية علامات . ولايوجد مايمنع من استخدام الطلاء 
الأبييض لتصحيح الأخطاء عندما يكون لون الشرائح أبيض وأسود ؛ حيث لاثرى 
التصحيحات فى هذه الخالة . يجب أن تكون بيانات الحدول مقروءة من على مسافة 
1 سم لكى تظهر بوضوح عند عرضها من الشريحة . 

١١‏ يراعى عدم ازدحام الشريحة بالألوان ؛ حيث يمضّل عدم استخدام أكثر من 
لونين - بالإضافة إلى الأبيض - فى الشريحة الواحدة ؛ فكثرة استخدام الألوان يمكن 
أن تهذزب الانتباه بعيدا عن مضمون الشريحة ٠‏ ومن قواعد اختيار الألوان مايلى ّ 
ين 





نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية لماه 
أ الألوان ‏ الساخنة » ( الأحمر والبرتقالى ) تجذب الانتباه » ولكنها قد تفقد 
تأثيرها بكثرة الاستعمال » كما أن اللون الأحمر ذاته ليس مثاليا للقراءة . 





ب - تصلح الألوان : الأزرق » والأخضر » والرصاصى كخلفية جيدة للموضوع . 


ج ‏ يناسب اللون الأصفر الكتابة » ( وخاصة على شلفية قاتقة ) . وعموما فإن 
الكتابة بحروف فاتحة على خلفية قائمة أفضل من العكس . 


14 - يفضل دائما جعل الشرائح أفقية . 


4 - يفضل أن يبدأ وينتهى عرض الشرائح بشريحة خالية ذات لون أزرق سماوى » 
مع استعمال شريحة ممائلة فى أى وقت لايحتاج فيه المتحدث إلى شريحة ؛ لذب 
الانتباه إلى مايقوله هو لا إلى مافى الشريحة التى سبق شرحها ( عن 1:62 وآخرين 
918 2 وععيعنه 1991١‏ ). 


الإلقاء 


ليس من المقبول قراءة البحوث - فى المؤتمرات العلمية - من ورق مكتوب . 
وباستثناء الكلمات الرسمية لرؤساء المؤتمرات - التى يسمح بقراءتها - فإن جميع البحوث 
المقدمة للمؤتمرات يجب أن تلقى بصورة تلقائية . هذا فضلا على أن صيغة البحوث 
المعدة للنشر لاتصلح للإلقاء الحرفى فى المؤتمرات العلمية . إلا أن المتحدث غير المجرب 
يمكنه الاستعانة بالبحث المعد للنشر » أو بملخص له ؛ لاستخدامه كمرشد له فى 
عملية الإلقاء » ولاحتمال الاستعانة ببيانات معينة منه أثناء إلقاء البحث . 

ويجب أن نتذكر أن إلقاء البحث فى المؤتمر يستغرق وقتا أطول ما يستغرقه نفس 
البحث عند إلقائه فى نعلوة . وعلى الباحث مراعاة أن عملية الإلقاء تستغرق نحو 
خمس دقائق لكل ٠٠١‏ كلمة تقريباً » وأن يخصص لكل شريحة حوالى نصف دقيقة 

. فى المتوسط . ويفيد كثيرا إلقاء البحث فى خحلوة مع تسجيله والاستماع إليه للتعرف 
على نقاط الضعف فيه . 


ويجب ألا تزيد فترة الإلقاء أبداً على المدة المسموح بها . 





للقناتااد 


نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية لل 
هذا الشأن . ويجب أن تستمر ( البروفات ) إلى أن يمكن إلقاء البحث فى المدة المحددة » 
التى تكون غالبا ١7‏ دقيقة فى المؤتمرات العلمية » و 550 دقيقة فى السمينارات . يكون 
إجراء ( البروفات ) فى البداية دون مستمعين ٠‏ إلى أن يجد الباحث نفسه متمكنا من 
المادة العلمية التى يريد التحدث عنها عنها . ويلى ذلك إجراء ( البروفات ) أمام مجموعة من 
الزملاء بغرض تقييمهم لها » وتجرى التعديلات اللازمة حسب مقترحاتهم » ثم تُعاد 
( البروفة ) حتى تحور إعجابهم ويصبح الباحث واثقا بطريقة عرضه للبحث . وغالبا 
مايكون السميئار نفسه بمثابة ( بروفة ) لإلقاء البحث فى المؤتمرات العلمية . 





ويسبق إلقاء البحث عملية تنظيم شاملة د اد ا 
المستمعين للموضوع :5 تقع على الباحث » وتتوقف على قدرته على تنظيم البحث 
عرف يله طاانة رمتري مرفي ان اللا لز 1 
مع الوضوح والويجاز » وألا يترك المستمع فى تساؤلات عن أى شئ » وعليه أن يتذكر 
أنه لايمكنه إلقاء البحث كاملا من واقع النسخة المطبوعة ( ال أم8ه5ناضهم ) » حتى 
وإن كان بحثا قصيراً . 
ويتم تنظيم البحث للإلقاء على ضوء خمسة أسئلة » كما يلى : 

١-لاذا‏ أجرى البحث ؟ 

؟ - كيف أجرى البحث ؟ 
'"_ماذا حدث ؟ 

-لماذا حدث ماحدث ؟ 

ماذا يعنى ذلك ؟ 
وتنظم الإجابات عن هذه الأسئلة تحت العناوين التالية 2 على التوالى : 

١-المقدمة‏ . 
١‏ - المواد وطرق البحث . 


0 سمت 





نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية لل 
هذا الشأن . ويجب أن تستمر ( البروفات ) إلى أن يمكن إلقاء البحث فى المدة المحددة » 
التى تكون غالبا ١‏ دقيقة فى المؤتمرات العلمية » و 550 دقيقة فى السمينارات . يكون 
إجراء ( البروفات ) فى البداية دون مستمعين » إلى أن يجد الباحث نفسه متمكنا من 
المادة العلمية التتى يريد التحدث عنها عنها . ويلى ذلك إجراء ( البروفات ) أمام مجموعة من 
الزملاء بغرض تقييمهم لها » وتجرى التعديلات اللازمة حسب مقترحاتهم » ثم تُعاد 
( البروفة ) حتى تحوز إعجابهم ويصبح الباحث واثقا بطريقة عرضه للبحث . وغالبا 
مايكون السميئار نفسه بمثابة ( بروفة ) لإلقاء البحث فى المؤتمرات العلمية . 





ويسبق إلقاء البحث عملية تنظيم شاملة ا 
المستمعين للموضوع :5 تقع على الباحث » وتتوقف على قدرته على تنظيم البحث 
ارق طرق بقاقة رمقور د اريس عن اقيق أن لل رو انل 
مع الوضوح والويجاز » وألا يترك المستمع فى تساؤلات عن أى شئ » وعليه أن يتذكر 
أنه لايمكنه إلقاء البحث كاملا من واقع النسخة المطبوعة ( ال غم8ءوناهصهم ) » حتى 
وإن كان بحثا قصيراً . 
ويتم تنظيم البحث للإلقاء على ضوء خمسة أسئلة » كما يلى : 

١-لاذا‏ أجرى البحث ؟ 
؟ - كيف أجرى البحث ؟ 
''_ماذا حدث ؟ 

* -للماذا حدث ماحدث ؟ 

ماذا يعنى ذلك ؟ 
وتنظم الإجابات عن هذه الأسئلة تحت العناوين التالية 2 على التوالى : 
١-_المقدمة‏ . 
؟ - المواد وطرق البحث . 


0 سمت 





أصول البحث العلمى 
1 التتائج : 








-المناقشة . 
6 الاستنتاجات . 
يراعى إعطاء النتائج والمناقشة عناية خاصة » مع تقديم إجابات شافية لكل الأسئلة 
فى مذة لاتتجاوز ١7"‏ دقيقة . 
ويتطلب تحضير مكونات موضوع البحث أن يستقر الباحث أولا على اختيار 
الجداول والرسوم والصور التى سيقدمها فى صورة شرائح » ويعتمد عليها عند إلقائه 
لليبحث 2 وعليه أن يراعى ‏ فى هذا الأمر ‏ مايلى : 
١‏ أن يختار من الشرائح مايلزم منها فقط » على أن تكون كل منها لازمة 
؟ - لانستخدم أكثر من خمس شرائح عند العرض فى المؤتمرات العلمية ٠»‏ مع 
الاكتفاء بثلاث فقط إن كانت مركبة 0 وتحديد موعد كل واحدة منها عند الإلقاء . 
ويلى ذلك تحضير مكونات الموضوع الذى تكون عناوينه هى الأسئلة التى سبق 
لذا .. يلزم وضع حد أقصى للوقت المخصص لكل جزء رئيسى من البحث . 
ويختلف هذا التوزيع للوقت على مكونات البحث باختلاف البجث والباحث » ويمكن 
تعديله بما يناسب الموضوع أثناء البروفات . ويكون هذا التوزيع ‏ غالب على النحو 
التالى : 
دقيقتان للمقدمة . 
دقيقتان للمواد وطرق البحث : 
ثمانى دقائق للنتائج والمناقشة . 
دقيقة واحدة للاستنتاجات . 
سس 01 ؟ 





نشر اليحوث فى المؤتمرات العلمية 
يتبقى بعد ذلك من الوقت المحدد لكل متحدث ( ١6‏ دقيقة ) ؛ دقيقتان » تخصص 
إحداهما لمناقشة قصيرة » وتستغرق الثانية لترك المنصة وتقديم وحضور الباحث التالى . 





ومن الطبيعى أن إلقاء اللببحث فى السميئارات يتطلب تعديلاً فى الوقت للخصص 
لكل جزء منه ؛ لأن وقت السمينار يبلغ ثلاثة أضغاف وقت الإلقاء فى المؤتمرات . 

وإن كان قد سبق إعداد البحث للنشر فإن مهمة تحضيره للإلقاء تكون سهلة ؛ 
حيث لايتطلب الأمر أكثر من الختيار الكلمات القصيرة والجمل البسيطة التى تناسب 
عملية الإلقاء : وعلى الباحث تذكر أن المستمع لديه فرصة واحدة فقط لفهم واستيعاب 
المعلومات الملقاة عليه . 

وإذا اعتمد الباحث عند إلقائه للبحث على نقاط موجزة فى صورة خطوط عريضة 
للموضوع ( ثم قام هو نفسه يعرض الموضوع دون القراءة من ورق مكتوب فإن ذلك 
يعنى أنه على فهم والمام تامين بموضوع الدراسة » ويجعل عملية الإلقاء أكثر جاذبية ؛ 
ويزيد من اتصال المستمعين به . وتعد هذه الطريقة ضرورية فى السمينارات ( وكذلك 
فى المحاضرات ) التى يتوفر فيها متسع من الوقت ٠‏ ولكن يتعين على الشخص غير 
المجرب الابتعاد عنها فى المؤتمرات العلمية . 

ويجب على الباحث الاهتمام بعدد من الأمور قبل وليس عند - إلقائه لبحثه ؛ 
كما يلى : 

أولا : فى حالة السمينارات 

. تعريف الباحث بنفسه جيذا لمن سيقوم بتقديمه للمستمعين‎ ١ 

؟ ‏ التأكد من أن الحجرة يمكن إظلامها إذا أريد عرض شرائح . 
والتأكد من صحة ترتيب الشرائح » ومن كونها فى الوضع الصحيح ( غير مقلوبة ) . 

. التأكد من جودة التهوية بحجرة السميئنار‎  : 


لاسي 











أصول البحث العلمى 

ثانيا : المؤتمرات العلمية 

؟ - موضع ( البروجيكتور ) وشاشة العرض وصحة ترتيب الشرائح . 

* - الوصول إلى قاعة المؤتمر قبل موعد إلقاء البحث بوقت كاف لتسليم الشرائح لمن 
سيقوم بتشغيل البروجيكتور دون إزعاج للمستمعين والمتحدثين الآخرين . 

- تعريف الباحث بنفسه لرئيس الجلسة 3 والجلوس فى مكان قريب قدر 
الإمكان ‏ من مقدمة القاعة . 

وبعد أن يِقَدَمٌ المتحدث إلى المستمعين فإنه يجب أن يضع نصب عينيه مايلى : 

. التقدم مباشرة لإلقاء البحث‎ ١ 

. يناسب الشخص غير المجرب أن يحفظ الجمل الأولى من موضوعه‎ - ١ 

'"' - أن يتتجنب المزاح والدعابة ؛ لأن فى ذلك مضيعة لوقته الضيق أصلاً » كما أن 
مكانها لايكون فى قاعة المؤتمرات العلمية » لكن الأمر قد يختلف فى حالة السمينارات ؛ 
بهدف جذب الانتباه : 
4 ألا يخشى شيئا ؛ فمن المفترض أن الباحث يفهم فى موضوع بحثه أكثر من أى 

6 عدم الاعتذار عن أى أمر خاص بالبحث أو طريقة عرضه ؛ فإن كانت هناك 
أخطاء فسيعرفها المستمعون » وإذا أقر المتحدث بخطته فيما يتحدث عنه فإن ذلك يعد 
إهانة للحاضرين . 

5 أن يكون الكلام واضحا وبلهجة المحادثة . 

/ا - يفيد تحريك العينين فى جميع أنحاء القاعة ؛ لإعطاء الإحساس بأن الحديث 
وجه لكل فرد من الحاضرين ٠‏ 

8 - ضرورة تجنب العادات اللافتة للنظر » سواء أكانت تتعلق بنطق الكلمات ٠»‏ أم 


سمت 51/8 








نشر البحوث فى المؤتمرات العلمية حب 
بحركات أعضاء الجسم ؛ فذلك يحول الانتباه بعيداً عن موضوع الحديث . وكثيراً 
ماتكون اليدان هى أكثر الأعضاء لفتا للنظر ؛ ولذا .. يفيد التدرب على تركها فى 
مكانها الطبيعى إلى جانب الجسم . 

141 يكون التكلم فى كل الوقت ؛ فلايجب التوقف طويلا-للتفكير فيما يجب أن 
تقوله . وإن كانت ( البروفات ) قد أجريت بطريقة سليمة فإن نظرة واحدة إلى 
الشرائح تكفى ‏ غالبا للتحدث عنها . وعند التحدث عن أمر ما على شاشة العرض 
يلزم الوقوف إلى جانب الشاشة فى مواجهة المستمعين . 7 

٠‏ - ضرورة أن يكون الحديث بصوت مرتفع ليسمعه كاقة الحاضرين ٠»‏ وألا يكون 
ببطء شديد أو بسرعة شليدة . 

١‏ 7 الاستعداد للتوقف عن الإلقاء عند انتهاء الوقت المحدد لك ٠‏ فلن يكون 
المتحدث التالى مستعداً للتضحية بجزء من وقته . 

- قد يفيد المتحدث غير الجرب حفظ جملتين أو ثلاث لإنهاء حديثه . وبالرغم من 
أن الكثيرين ينهون أحاديثهم بشكر الحاضرين » إلا أن ذلك قد يعد طريقة للاعتذار ؛ 
ولذا .. يفضل إنهاء الحديث بعبارة : ١‏ سيدى الرئيس : وبذلك أكون .قد انتهيت من 
عرض هذا البحث » » أو "لتاق امع معدم نإدر دعلساعدم قتطا رمقسدستقك .21" ( عن 
عنجداة 1559 ) . ش 


الملصقات 

تعريف بالملصقات 

الملصقات 2056625 عبارة عن لوحات تعد بطريقة فنية » وتتضمن معلومات وافية 
عن البحوث التى يرغب فى عرضها فى المؤتمرات العلمية » وهى تستخدم كبديل لعملية 
الإلقاء » وتعد وسيلة لنشر البحوث فى المؤتمرات . وقد لحأ منظمو المؤتمرات العلمية 
إلى تلك الوسيلة حتى يمكن استيعاب أكبر عدد من البحوث خلال الفترة المحددة 
للمؤتمر . 
١‏ ومن أهم مزايا استخدام الملصقات فى عرض النتائج مايلى : 
5 ست 





لد أصول البحث العلمى 

-١‏ توفر وقت أطول لناقشات متعمقة حول البحث » وعرض نتائج الدراسة 
بصورة أكثر ده يلد . 

؟ ‏ تجنب التعارضات فى مواعيد جلسات المؤتمر . 

. توفير الوقت لعدد أكبر من البحوث التى تلقى فى الجلسات‎ ٠“ 

4 - تبقى النتائج معروضة لفترة طويلة خلال المؤتمر . 

ولكن يعيب التركيز على استعمال الملصقات مايلى : 

١‏ بعض النتائج البحثية لايناسبها العرض فى الملصقات ؛ مثل نتائج التجارب 
العاملية المعقدة . 

؟ - محتاج الملصقات إلى وقت طويل لإعدادها » ولكن يمكن الاستفادة من بعض 
أجزاء الملصى بإعداد شرائح منها . 

٠‏ تحتاج الملصقات إلى عناية خاصة أثناء نقلها إلى موقع المؤتمر » ولكن يمكن أن 
. يتكون الملصق من عدة أجزاء صغيرة . 

تبلغ المساحة المخصصة لكل عارض عادة 1١١ 4 ١‏ م2 أو ضعف ذلك ( ١,7‏ 
:505 م ) فى لوحتين متجاورتين . 

يترك للباحث تنظيم المعلومات التى تعرض على الملصق » الذى يتكون ‏ مثل 
البحث ‏ من : عنوان » وأهداف » وطرق » ونتائيج » ومناقشة ٠»‏ واستنتاجات . ولكن 
يجب اعتبار الملصق ملخصا للبحث مزوداً بالصور والرسوم التوضيحية . وتعد الاستنتاجات 
جانبا هاما من الملصق ؛ لأن المشاهد يريد أن يعرف كيف تم تفسير التتائج . 





يجب على العارض أن يهتم بإحساس المشاهد للملصق بعد تركه له ؛ فلايزحم 
الملصى أكثر من اللازم » ويتوخى فيه البساطة والوضوح . ويمكن بيان التفاصيل 
الدقيقة فى أوراق.مطبوعة توزع على المشاهدين » كما يمكن للعارض أن يحتفظ معه 
بدفتر تسجل فيه تفاصيل إضافية عن الطرق والتتائج ؛ للاستعانة بها عند الإجابة عن 
بعض الأسئلة . 


سسا /ا؟ 





نشر البحوث فى الموؤتمرات العلميد ع 





إعداد الملصقات 

١‏ يأخذ الملصق نفس العنوان الذى يأخذه ملخص البحث كما يظهر فى مطبوعات 
المؤتمر . 
وقاعمة مقارنة بالخلفية . 

يلق العنوان مباشرة اسم الباحث أو الباحثين » والجهات التى ينتمون إليها 
ورقم ملخص البحث . 

5 - تكتب عناوين الجداول والأشكال بالبنط الشخين 8010-20 بارتفاع 1و٠‏ 
٠٠‏ سم أو أكثر من ذلك ؛ بحيث يمكن قراءتها من مسافة متر إلى مترين . 

0 تقلل كتابة الفقرات والجمل الكاملة إلى الحد الأدنى الممكن » وتفضل عليها 
العبارات القصيرة المحددة . ش 

5 تخضع بيانات الجداول والأشكال لنفس الشروط التى تكتب بها فئ البحوث » 
مع عدم زيادة عددها على ثمانية بكل ملصق . 

7 تتوقف المساحة النهائية التى يشغلها الشكل أو الجدول على مدى تعقيده » 
ولكنها لاتقل عادة عن <٠‏ 56 سم . 

8 - يفيد وضع صورة فوتوغرافية شخصية ١0 *< ٠١‏ سم ( أو أكبر ) على الملصق 
فى تعريف الباحث الذى يجب أن توجه إليه الأسئلة : 

4 - يفيد توفير مستنسخات من البحوث المنشورة القريبة من موضوع الملصق فى 
تزويد المشاهدين الذين يرغبون فى التعمق فى الموضوع بحاجتهم منها ( عن 2160078 
١ل4وا).‏ 

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بطرق إعداد الملصقات والتقنيات المستخدمة فى هذا 
الشأن .. يراجع درف كا وآخرون ( ١986‏ 2(. 
١/الاسستدم‏ 





للب أصول البحث العلمى 
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